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مقدمة عامة 


المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هيئة مهنية حكومية مستقلة ومحايدة تتمتع بالشخصية المعنوية 
وتخضع لرقابة مجلس النواب. 
وتمارس عملها وفقا للمادة (" )١٠١‏ من الدستور العراقى بموجب القانون رقم )"١١(‏ لسنة 5٠١1١9‏ 
وتملك جميع الصلاحيات التي ترتبط بالاعمال الانتخابية وتنظيمها وضمان تنفيذها بصورة عادلة ونزيهة. 
وقد اصدر مجلس النواب قانون انتخابات مجلس النواب رقم (4) للسنة ٠١7١‏ ليمثل الاطار القانوني 
الذي يحكم الانتخابات على وفق نظام القائمة المفتوحة والترشيح الفردي. 
وانسجاما مع ذلك فقد اصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات نظام الاقتراع والعد والفرز لسنة 
5١‏ ولتسهيل تنفيذ القانون وضعت الاجراءات الاتية . 
وقد حدد القانون المذكور الدوائر الانتخابية المتعددة فى المحافظات, بحيث اصبحت كل محافظة تتكون من 
عدد من الدوائر الانتخابية . واستنادا الى قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية رقم (5") لسنة ٠١1١0‏ 
المعدل قامت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتسجيل الاحزاب والتحالفات السياسية والمصادقة على 
لوائح المرشحين الفرديين لجميع الدوائر الانتخابية, إذ ستكون هناك ورقة اقتراع خاصة لكل دائرة انتخابية 
في كل محافظة من محافظات العراق التى ستجري فيها الانتخابات تستخدم فى محطات الاقتراع العام . 
وقد نصت المادة /١(‏ ثانيا) من قانون انتخابات مجلس النواب رقم (9) لسنة ٠١57٠٠١‏ على تخصيص (1) 
تسعة مقاعد للمكونات فى المحافظات وكالآتى: 
* المكون المسيحى (5) خمسة مقاعد توزع على محافظات ( بغداد. نينوى. كركوك., دهوك و اربيل). 
* المكون الايزيدي )١(‏ مقعد واحد فى محافظة نينوى. 
* المكون الصابتى المندائى )١(‏ مقعد واحد فى محافظة بغداد. 
* المكون الشبكى )١(‏ مقعد واحد فى محافظة نينوى. 
* مكون الكورد الفيليين )١(‏ مقعد واحد فى محافظة واسط. 


ولتوسيع فرصة مشاركة جميع العراقيين المؤهلين للتصويت ومنهم النازحين سيتم تخصيص مراكز أو 
محطات انتخابية محددة لتصويت النازحين الواردة اسماؤهم فى سجل الناخبين فى الاماكن التى يقيمون 
فيها لغرض الادلاء بأصواتهم لصالح مرشحيهم فى دوائرهم الاصلية التى نزحوا منها باستخدام البطاقة 
البايومترية حصرا . 
ستجري الانتخابات للتصويت العام فى يوم الاحد الموافق ”٠”١/١٠١١ /٠١‏ أماالتصويت الخاص فيكون 
قبل /4 ساعة. وستفتح المراكز الانتخابية من الساعة (/ا) صباحاً حتى الساعة (5 ) مساءاً لاجراء عملية 
الاقتراع ومن ثم العد والفرز الالكترونى واليدوي للاصوات. 


الفصل الاول 
سجل الناخبين. كادر الاقتراع, الاشخاص المسموح لهم بدخول مركز الاقتراع, قبل 
يوم الاقتراع 


أولا: مفاهيم عامية: 

.١‏ مكتب المحافظة الانتخابى: مكتب المفوضية التابع للادارة الانتخابية وهو المسؤول عن ادارة الانتخابات 
في المحافظةالمعنية. 

؟. الدائرة الانتخابية : كل منطقة محددة خصص لها عدد من المقاعد وفقاً لأحكام قانون الانتخابات. 

". مركز التسجيل: وحدة ادارية تابعة لمكتب المحافظة الانتخابي مسؤولا عن ادارة الانتخابات فى منطقة 
معينة ضمن الحدود الادارية للمحافظة . 

4. مركز الاقتراع: هو المكان الذي تحدده المفوضية ضمن الدائرة الانتخابية لاجراء عملية الاقتراع فيه 
ويكون تحت ادارة المركز الفرعي [مركز التسجيل) حيث يتم فتح مراكز الاقتراع فى الدوائر الانتخابية في 
جميع المحافظات» يضم كل مركز اقتراع عدد من محطات الاقتراع وهناك رقم خاص لكل مركز اقتراع 
يتكون من (5) مراتب. 

وقد تم توزيع الناخبين على مراكز الاقتراع وفقا للبيانات المحدثة خلال تحديث بياناته فى مدة تحديث 
سجل الناخبين التى تمت للفترة من 7١7١/١/7‏ ولغاية ٠١7١/4/١0‏ وكذلك في فترة التسجيل 
البايومتري التي سبقت عملية تحديث سجل الناخبين . 

. محطة الاقتراع: جزء من مركز الاقتراع, هو المكان الذي يصوت فيه الناخبين وتجري فيه عملية العد 
والفرز لاوراق الاقتراع الكترونيا فى جميع المحطات و يدويا لمحطة واحدة فقط من محطات مركز الاقتراع 
٠‏ تحمل كل محطة اقتراع رقم معين يتم تسجيله على جميع استمارات الاقتراع. وتخدم كل محطة اقتراع 
مايقارب ٠[‏ 5 5) ناخب. 


5. الاجهزة الالكترونية: 

أ. جهاز التحقق الالكترونى: جهاز يتضمن قاعدة سجل الناخبين الالكترونية 
على مستوى المحطة يستخدم في محطة الاقتراع في يوم الاقتراع حيث 
سيكون فى كل محطة جهاز تحقق الكترونى يحوي بيانات الناخبين التابعين 
للمحطة لغرض قراءة بياناتهم الواردة في بطاقة الناخب ومطابقتها بقاعدة 
البيانات الالكترونية المخزونة في الجهاز وكذلك اخذ بصمة الناخب وخزنها 
وقراءة (08) ورقة الاقتراع وخزنه داخل الجهازءاضافة لخزن نسخة من 
نتائج الاقتراع التى سيتم خزنها عن طريق الكابل الرابط بينه وبين جهاز العد والفرز الالكتروني . 





ب. جهاز العد والفرز الالكترونى : هوجهاز يثبت على صندوق 
الاقتراع يكون الجزء العلوي منه ماسح ضونى لغرض مسح ورقة 
الاقتراع الكترونيا حيث يقوم الناخب بعد التأشير على ورقة 
الاقتراع بوضع ورقة اقتراعه في الفتحة المخصصة لها الجهاز 
ليقوم الجهاز بقرائتها واحتساب الصوت المدون فيها وادخالها 
الى الصندوق. كما يقوم الجهاز بقراءة وخزن ال (098) اوراق 
الاقتراع واجراء عملية مطابقة مع (918) اوراق الاقتراع المقروءة 





من قبل جهاز التحقق الالكتروني والمنقولة آنيا عن طريق الكابل الواصل بين جهاز التحقق وجهاز الفرز والعد 


الالكتروني. 


ت. جهاز ارسال النتائج 875: هو جهاز يستخدم فى ارسال 
نتائج محطات مركز الاقتراع بعد الانتهاء من عملية العد والفرز 
الالكترونى حيث يتم ارسال نتائج المحطة الكترونيا من جهاز 
العد والفرز الالكتروني الى جهاز الارسال عبر الكابل الواصل بين 
جهاز العد والفرز الالكترونى وجهاز ارسال النتائج 115 ليقوم 

بارسال النتائج عبر القمر الصناعي الى المركز الوطنى لجمع 
وتحليل وتبويب واعلان النتائتج. 


. بطاقة الناخب: 

أ. بطاقة الناخب البايومترية ( طويلة الامد):. هى بطاقة 
تصدرها المفوضية لكل عراقى مؤهل للمشاركة فى الانتخابات 
تضم بيانات الناخب (اسسم المحافظة. رقم الناخب. الاسم 
الثلاثى». سنة التولد. رقم العائلة» رقم مركز التسجيل. اسم 
ورقم مركز الاقتراع) اضافة الى بصمات اصابع اليد العشرة 
والصورة الشخصية تستخدم فى يوم الاقتراع للتصويت العام 
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والخاص ويسمح للناخب بالاقتراع بعد التحقق من بياناته فى جهاز التحقق. 


ب. بطاقة الناخب الالكترونية ١‏ قصيرة الامد): هي بطاقة 
تصدرها المفوضية تضم بيانات الناخب (اسم المحافظة؛ رقم 
الناخب, الاسم الثلاثى» سنة التولد. رقم العائلة» رقم مركز 
التسجيل. اسم ورقم مركز الاقتراع) تستخدم فى يوم الاقتراع 
للتصويت العام فقط , ويسمح للناخب بالاقتراع بعد قراءة جهاز | تساظة 22 
التحقق للبيانات الواردة فيها » هذه البطاقة لاتحمل البيانات |0000 

البايومترية (البصمات والصورة الشخصية) للناخبين الذين لم يسجلوا بايومتريا لدى المفوضية. 





ثانيا : سجل الناخبين النهائى 


سجل الناخبين النهائي : سجل يتضمن بيانات الناخبين غير قابل للطعن فيه والذي يتم نشره بعد الانتهاء 
من فترة تقديم الاعتراضات ويتم استخدامه فى يوم الاقتراع للتصويت بموجبه. 

سيكون فى كل محطة اقتراع جهاز تحقق الكترونى يحتوي على البيانات الالكترونية للناخبين التابعين 
للمحطة. 

ب. سيكون فى كل محطة اقتراع نسخة ورقية من سجل الناخبين الخاص بها معنون برقم الدائرة الانتخابية 
التى يتبعها , مدرج فيه اسماء الناخبين على وفق التسلسل الالفبائى . ويتضمن يتضمن السجل حقلاً خاصاً لتوقيع 
وبصمة الناخب قبل الادلاء بصوته كما يتضمن حقلا يبين كون الناخب مسجل بايومتريا ام ه. 
وسيكون لدينا نوعين من الناخبين وكالانى: 

* ناخب مسجل بايومتريا: يحمل البطاقة البايومترية التى تحمل بيانات الناخب النصية بالاضافة الى 
البيانات البايومترية (بصمات الاصابع و الصورة الشخصية) 

* ناخب غير مسجل بايومتريا: يحمل البطاقة الالكترونية التى لا تحوي صورة شخصية ولا بصمات 
الاصابع. 

ج. ستكون بيانات سجل المركز منشورة على الجدران الخارجية لمركز الاقتراع على هينئة ملصقات جدارية 
ويمكن للناخب الاستدلال من خلالها على محطة اقتراعه. 
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ثالثا: الألشخاص المسموح لهم بدخول مركز الاقتراع : 

.١‏ الناخبون. 

؟. موظفو الاقتراع. 

“". موظفو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. 

؟. الاعضاء المخولون من فريق الامم المتحدة وحماياتهم ومترجميهم. 

ه. وكلاء الاحزاب والمرشحين الافراد او التحالفات السياسية المعتمدون من قبل المفوضية. 

”. المراقبون المعتمدون المحليون. والمراقبون الدوليون وحماياتهم ومترجميهم. 

. ممثلو وسائل الإعلام المعتمدون (من دون أي أجهزة) فيما عدا المراكز المسموح فيها لوسائل الاعلام بادخال 
معدات التصوير والمعتمدة من قبل المفوضية. 

/. أفراد قوات الأمن. إذا كان هناك حاجة إلى وجودهم داخل مركز الاقتراع وبطلب من منسق المركز في 
حالات الضرورة. 


ملاحظة: 

ينبغى ان يضع جميع افراد الفنات اعلاه بأستثناء الناخب وافراد الامن هويات تعريفية صادرة عن المفوضية 
العليا المستقة للانتخابات على الصدر او الذراع . 

لا يجوز أن يحمل أي شخص أسلحة داخل مركز الاقتراع باستثناء افراد الأمن المكلفين بحماية المركز 
الانتخابي في حال طلب منسق مركز الاقتراع ذلك. 

يجب على الناخبين وكل من يحق له الدخول لمركز الاقتراع بأرتداء الكمامة قبل الدخول الى مركز ومحطة 
الاقتراع . 


المراقبون ووكلاء الاحزاب والمرشحين الافراد او التحالفات السياسية. 


يلعب مراقبو الانتخابات ووكلاء الاحزاب والمرشحين الافراد او راشب م7 
التحالفات السياسية دورا هاما في ضمان إجراء انتخابات ىج ات 
وعادلة ونزيهة حيث يتم اعتمادهم من قبل المفوضية العليا المستقلة 
للانتخابات ويزودوا بهويات تعريفية باجات الاعتماد وتترتب عليهم 
الالتزامات والحقوق التالية: 

















اولا : الالتزامات: 
حمل الباجات طوال الوقت مع وثيقة اثبات شخصية اخرى تحمل صورة 
فوتوغرافية لغرض تقديمها لمنسق مركز الاقتراع ومدير المحطة. 

















ستخدام هذه ه البطاقة بدون حمل هوية تعريفية 


١‏ ان بيقدموا انفسهم الى متدييق مركز الاقتراع او مدير المحطة. 0 بونى ناسنامه يكى ترى خؤناساندن ا ناهيْنريت 
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". الالتزام بقواعد السلوك المقر'ة من قبل المفوضية العليا المستقلة 
للانتخابات والموقعة من قبلهم. 
- يكون دخولهم الى محطة الاقتراع بالتناوب للحيلولة دون عرقلة 
انسيابية سير العملية الانتخابية ولايجوز - ان يتواجد فى محطة 
الاقتراع اكثر من مراقب واحد لنفس الجهة او اكثر من وكيل وا لنفيس 
الحزب او التحالف السياسى او المرشح الفرد. وبامكان منسق المركز ان يحدد عدد الوكلاء الذين يسمح 
لهم بالدخول الى المركز لاسباب امنية. 
- لايمكنهم التخاطب مع الناخبين داخل محطة الاقتراع والتآثير على ارادتهم. 

- على جميع وكلاء الاحزاب والمرشحين الافراد او التحالفات السياسية والمراقبين وممثلى الاعلام التوقيع 
فى سجل مدير المحطة امام اسمائهم فى الجدول المخنصص لذلك والموضح فى ادناه. 


يحق لمنسق مركز الاقتراع ومديرالمحطة ان يطلب من المراقب او وكيل الحزب او المرشح الفرد او التحالف 
السياسى مغادرة مركز الاقتراع فى الحالات الاتية : 
أ. اذا قام المراقب او الوكيل بالتدخل فى العملية الانتخابية مما يعيق سير العملية الانتخابية بصورة متكررة 











0 فقط بوجود 0 ا 
ته نها به 0 





لجالا ألا 
ايحكن لخدام ها البطاقة بدون حمل هوي تعريقية 0 
نه و باجه به بن بونى ناسنامه يكى ترى خو ن به كار ناهينرد 
ا تعطامصة وصالاصمقء آنا اانا 














او منظمة. 
. اذا خرق المراقب قواعد سلوك المراقبين او النظام الخاص بالمراقبين» او خرق الوكيل قواعد سلوك 
الوكلاء او النظام الخاص بوكلاء الاحزاب او المرشحين الافراد او التحالفات السياسية» او اي اجراء او 


تعليمات صادرة عن المفوضية . 

ج. اذا تأكد المنسق ان المراقب او الوكيل يؤثر على حرية وارادة الناخبين. 

د. اخلاله بأحد الواجبات والمسؤوليات المترتية عليه. 

و. اذا اكتشف منسق مركز الاقتراع وجود حك او شطب فى الباج العائد للمراقب او وكيل الحزب. 


ثانيا : الحقوق 

.١‏ بامكانهم الدخول منذ لحظة وصول موظفو الاقتراع والبقاء لحين الانتهاء من عملية الاقتراع والعد والفرز 
الالكترونيى والتعبئة وتسليم المواد و تسجيل ارقام اقفال الصناديق او عدد الناخبين من سجل الناخبين في 
سجلاتهم الخاصة و مراقبة جميع العمليات فى مركز الاقتراع ومحطاته باستثناء عملية تصويت الناخب. 
". بامكانهم التنقل من محطة الى اخرى داخل مركز الاقتراع اثناء عملية الاقتراع والبقاء فى محطة واحدة 
اثناء عملية العد والفرز الالكترونى للاصوات وكذلك اثناء عملية العد والفرز اليدوي فى المحطات التى 
سيتم عد وفرز اوراق الاقتراع فيها يدويا. 


١١ 















































". بامكانهم التوقيع على استمارة التسوية والمطابقة رقم )51١(‏ واستمارة النتائج رقم (” :) لمحطة 
الاقتراع وتسجيل البيانات الخاصة بها وكذلك تقرير النتائج اذا رغبوا بذلك. 

:. بامكانهم ان يتبعوا السيارة التى تحمل مواد الاقتراع الى ( مركز التسجيل ) او مخزن مكتب المحافظة 
ولايجوز ان يستقلوا اي سيارة تابعة للمفوضية. 

ه. يحق لوكلاء الاحزاب او المرشحين الافراد او التحالفات السياسية تقديم شكوى الى المفوضية العليا 
باستخدام استمارة الشكوى )١١١(‏ المتوفرة لدى منسيق المركز. اما المراقبين فلايحق لهم تقديم شكوى 
رسمية ولكن يحق لهم تقديم مخاوفهم فى تقريرهم العام الى ممثليهم( الجهة التابعين لها ). 

5. يحق للمراقبين الدوليين اصطحاب المترجمين والموظفين الامنيين معهم في عملية المراقبية وذلك لتسهيل 
مهام عملهم. 


ملاحظة: فى حالة حدوث سوء تصرف من قبل المرشح الفردي اووكيل حزب او تحالف سياسى او مراقب 
يقوم مدير المحطة او منسق المركز بتحذيره بصورة لائقة وفقا لقواعد السلوك مرتين وفي حالة استمرار 
الوكيل فى خرق قواعد السلوك بامكان المدير الطلب من الوكيل مغادرة المحطة, وعلى المدير تسجيل اي" من 
تلك المواقف فى سجل مدير المحطة. 


ممثلو وسائل الإعلام 

أ. تمنح وسائل الاعلام المعتمدة حرية التغطية الاعلامية لعملية 
الاقتراع لانها تلعب دورا هاما فى الدعاية والترويج للانتخابات الحرة 
والعادلة النزيهة ولايسمح لهم بحمل اية اجهزة الكترونية ( كاميرات. 
اجهزة التسجيل) كما يجب اطفاء الهواتف النقالة داخل مركز الاقتراع 
ومحطاته إلا في مراكزمعينة تحددها المفوضية مسبقا. 

ب يحظر عليهم احداث اي فوضى داخل مركز الاقتراع ومحطاته 
تؤدي الى ارباك عملية الاقتراع. 
ج. لايجوز لهم إجراء أي مقابلات صحفية داخل محطات الأقتراع الا 
في المراكز المصرح بها. 

د. لايجوز لهم دخول منصة الاقتراع او تصوير مايدور بداخلها باي شكل من الاشكال . 
ه. يحق لمنسق المركز ومدير المحطة الطلب من ممثلى وسائل الاعلام مغادرة المركز او المحطة اذا قام بخرق 
قواعد السلوك الخاصة بممثلى الاعلام. 























0 أ بزام0 زاجلا 
يمكن استخدام هذه البطاقة 0 0 

نه و باجه به بئ بونى ناسنامه يه 0 اهينريت 
10 مأمام . عع م8 ودألاهل أن 0 106 0 1 














لايمكن استخدام هذه البطاقة بدون حمل هوية تعريفية اخرى 
نه و باجه به بئ بونى ناسنامه يهكى ترى حو ناساندن به كار ناهنِنريت 
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فريق الامن 

- تتولى قوات الأمن مسؤولية تأمين مركز الاقتراع ومع ذلك 
ينبغى أن يتخذ ضباط الشرطة وأفراد فريق الأمن الآخرين بصفة 
عامة مقرهم خارج مركز الاقتراع وليس داخل مركز الاقتراع ما 
لم يكن هناك حاجة إلى تواجدهم فى حالات الطوارئ وبطلب 
من منسق المركز. 

- ينبغي أن يتأكد جميع منسقى مراكز الاقتراع ومدراء المحطات 
من احتفاظهم بارقام هواتف قوات الأمن لاستخدامه فى حالات 
الطوارى. 





رابعا: كادرالاقتراع 

موظف الاقتراع: شخص يعمل ضمن كادر المحطة او المركز فى يوم الاقتراع, يعد موظفو الاقتراع جميعهم 
أعضاء فى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وينبغى عليهم الاتى: 

.١‏ الالتزام بالحيادية فى جميع الأوقات 

". التوقيع على قواعد السلوك الصادرة من المفوضية العليا للانتخابات والالتزام بها. 
". اداء القسم واليمين. 
:. حضور التدريب. 
ه. التواجد من أجل تقديم المساعدة في تصميم مركز ومحطات الاقتراع قبل يوم الاقتراع. 
5. حمل الهويات التعريفية الصادرة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.مع ارتداء الزي الخاص 
بموظفي الاقتراع . 
يتألف كادر العمل من فريق لمركز الاقتراع وفريق لمحطة الاقتراع: 
أ. فريق عمل مركز الاقتراع: 
يتكون موظفو المركز من( ه) موظفين: 

.١‏ منسق مركز الاقتراع : يتولى منسق مركز الاقتراع إدارة المركز وتخطيطه ومتابعة الجانب الامنى. 
استلام وتسليم المواد الحساسة وغير الحساسة. رفع التقارير لمركز التسجيل. ملء استمارة التقرير. 

". مراقب الطابور(؟)؛. رجل )١(‏ و امراة )١(‏ : يقوم بتنظيم طابور الناخبين وتذكيرهم بضرورة إبراز 
بطاقة الناخب الالكترونية مع الوثائق الشخصية المطلوبة وهى ( هوية الاحوال المدنية - البطاقة الوطنية - 
شهادة الجنسية ). و التأكد من تواجدهم فى مركز الاقتراع الصحيح وابلاغهم بعدم امكانية التصويت بعد 
الساعة السادسة وإغلاق مركز الاقتراع فى الساعة السادسة مساء. 
“. المفتشون(7). رجل )١(‏ وامراة )١(‏ : مهمتهم تفتيش الناخبين والاشخاص الذين يرومون الدخول إلى 
المركز والتأكد من عدم حملهم أي نوع من الأسلحة اوالحقائب عدا الحقيبة اليدوية النسائية ) اوالطرود 
والتأكد من اطفاء الهواتف النقالة. 
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ب. فريق عمل محطة الاقتراع: 


يتكون موظفو المحطة من (ه) موظفين: 
١‏ - مدير محطة الاقتراع "- مراقب الطابور "- مسؤول التعريف 5- مصدر اوراق الاقتراع ه- مراقب 
الصندوة, 


وستكون مهامهم موضحة في الفقرة الخاصة الاقتراع خطوة بخطوة . 


خامسا: قبل يوم الاقتراع 

.١‏ تخطيط وتصميم مركز ومحطات الاقتراع 

أ. على جميع موظفي مركز الاقتراع التواجد فى الأوقات المتفق عليها مع منسق مركز الاقتراع ومدراء 
المحطات في اليوم السابق ليوم الاقتراع للمساعدة فى تنفيذ عملية التخطيط والتصميم للمركز ومحطاته 
وعند تصميم المحطة يجب الاخذ بعين الاعتبار السماح بحركة الناخبين بانسيابية من المدخل إلى مسؤول 
التعريف ومصدرأوراق الاقتراع والى منصات الاقتراع وصندوق الاقتراع . 

ب. اثناء تصميم مركز الاقتراع, ينبغى لصق البوسترات الآتية على الجدران الخارجية للمركز وصى: 

.١‏ البوستر الخاص بسجل ناخبى المركز يجب لصقه قبل يومين من يوم الاقتراع. 

؟. البوستر التحذيري. 

". البوستر الارشادات الصحية الوقائية للمركز . 

ج. لصق البوسترات الاتية على الجدران الداخلية للمركز وهيى : 

.١‏ البوسترات التى توضح آلية التصويت المخصصة للمركز 

". بوستر الجرائم الانتخابية 

". بوستر الشكاوى الانتخابية 

؟. بوستر اسماء وارقام المرشحين ضمن الدائرة الانتخابية. 

د . ينبغي تهيئة جميع المواد غير الحساسة الخاصة بمحطة الاقتراع مثل منصات الاقتراع وغير ذلك في 
اليوم السابق ليوم الاقتراع. 

ه . اثناء تصميم محطة الاقتراع, ينبغى لصق البوسترات الاتية فى اماكنها: 

. البوستر الذي يوضح الية التصويت خلف مصدر اوراق الاقتراع‎ .١ 

". البوستر الشكاوى الانتخابية . 

*. البوستر الذي يوضح اسسماء وارقام المرشحين التابعين للدائرة الانتخابية على جدران المحطة الداخلية 
خلف منصة الاقتراع. 

5. البوستر الارشادات الصحية الوقائية للمحطة . 

ه. بوستر الية استخدام الاجهزة الالكترونية 


١ 


و. ينبغى وضع جهاز العد والفرز الالكترونى فى مكان بارز ليكون مرئيا وبشكل واضح من قبل الجميع 
في محطة الاقتراع. 

ز. تهيئة مناضد ذات أحجام كافية لمسؤول التعريف ومصدر أوراق الاقتراع احدهما جنب الاخضس يتم 
وضع جهاز التحقق الالكتروني امام مسوؤل التعريف الى جانب مصدر اوراق الاقتراع بالاضافة الى وضع 
المناديل الورقية لغفرض تنظيف قارئ البصمة واصبع الناخب اذا تطلب ذلك. ووضع اوراق الاقتراع وسجل 
الناخبين الورقى امام مصدر اوراق الاقتراع, ويحتاج مراقب صندوق الاقتراع إلى منضدة أو سطح مرتفع 
آخر لوضع الحبرعليه الى جانب صندوق الاقتراع. وكذلك منضدة لمدير المحطة تقع بعيدا عن مكان تدفق 
الناخبين وتمكنه من مراقبة جميع الإجراءات, كما يتم وضع منصات التصويت بشكل يضمن سرية تصويت 
الناخب بحيث تكون محاذية لأحد جدران المحطة و لن يتم رؤية تصويت الناخب داخل كابينة التصويت. 
ر. تهيتئة مقاعد للوكلاء ومراقبى الانتخابات تقع بعيدا عن مكان تدفق الناخبين وتمكنهم من مراقبة جميع 


الأجراءات. 
ق - تعفير مركز ومحطة الاقتراع قبل يوم الاقتراع بالتنسسيق مع مراكز الدفاع المدني اوعن طريق موظفي 
مركز الاقتراع للحصول على اماكن معقمة وخالية من الوباء. 





١ ه‎ 


". مواد الانتخابات : 
سيكون هناك نوعان من المواد: 

أ. المواد الحساسة : وهى المواد التى من الممكن استخدامها لاغراض التأثير فى الانتخابات. وينبغى خزنها 
في مكان آمن وتحت اشراف موظفى الاقتراع وفى جميع الاوقات. وهى ( جهاز التحقق الالكترونيى» جهاز 
العد والفرز الالكترونى وعلبة ملحقات جهاز العد والفرز .جهاز الارسال. اوراق الاقتراع , قلم(ختم) التأشير, 
الاستمارات, الحبرالانتخابي وسجل مدير المحطة فى حالة احتوائه على اية معلومات. 

ب.المواد غير الحساسة: وهى المواد التى لا يمكن استخدامها لاغراض التأثير فى الانتخابات مثل منصة 
الاقتراع.... وما الى ذلك. 


المواد غير الحساسة الموان الحساسة 


ات 











غير الحساسة 
/خ 1/11 
1/11 /دة/ ١٠١‏ 





ستكون هناك استمارة واحدة ضمن دفتر واحد تستعمل في محطات الاقتراع وهى استمارة النسوية 
والمطابقة والمطابقة رقم ١(‏ 5) : 

تكون الاستمارة بحجم 83 وباربع نسخ مكربنة تحمل كل نسخة لونا معيناء ومن الضروري التاكد من عدم 
وجود اخطاء اثناء ملء الاستمارة الاصلية لعدم وجود مسودة للاستمارة. 

ملاحظة: يتم ملء الاستمارة اعلاه بالقلم ذو اللون الاحمر. 

اما النتائج ستكون الكترونية (تقريرا يعدها جهاز العد والفرز الالكتروني وفقا لاوراق الاقتراع التي تم 
مسحها ضوئيا . وعند الانتهاء من عملية عد وفرز الاصوات وارسال النتائج الكترونيا يتم طباعة تقرير 
النتائج ورقيا وبعدة نسخ وعلى موظفي المحطة التوقيع عليها قبل التعبئة والتوزيع. 

كما ستكون هناك استمارة نتائج رقم (” 5) ورقية بحجم 23 وباربع نسخ مكربنة تحمل كل نسخة لونا 
معينا تستخدم فى محطة الاقتراع التي سيتم اختيارها لاجراء عملية العد والفرز اليدوي لاوراق اقتراعهاء 
يتم ملنها بالقلم ذو اللون الاحمر ومن الضروري التاكد من عدم وجود اخطاء اثناء ملء الاسستمارة الاصلية 
لعدم وجود مسودة للاستمارة 
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الفصل الثانى 
عملية الاقتراع خطوة بخطوة 


اولا: قبل بدء عملية الاقتراع 
يجب ان يوقع موظفو الاقتراع على عقد العمل وقواعد السلوك قبل بدء العمل فى مراكز الاقتراع. 

يؤدي جميع موظفىي الاقتراع تحت اشراف موظف التسجيل اليمين وفق الصيغة الآتية ) اقسم بالله العلى 
العظيم ومقدساتي بأن اعمل فى يوم الاقتراع بكل امانة وحيادية ونزاهة واستقلالية واخلاص! 
يتوجب حضور موظفوا الاقتراع فى يوم الاقتراع الساعة السادسة صباحا كاقصى حد. وس ةاصدر المفوضية 
بطاقات تعريفية لهم ينبغي عليهم حملها طيلة يوم الاقتراع . 

فى حالة عدم وصول أحد أفراد فريق العمل فى الموعد المحدد. يقوم مدير المحطة بابلاغ منسق مركز 
الاقتراع الذي يقوم بدوره بابلاغ مركز التسجيل الذي يبلغ مكتب المحافظة ويطلب منهم تزويده بموظفين 
بدلاء من الكادر الاحتياطى. ولحين وصول البدلاء بالامكان افتتاح المحطة ب(") موظفين على الاقل تقسم 
المهام بينهم من قبل منسق مركز الاقتراع بطريقة تضمن توزيع الادوار الرئيسية ( مدير المحطة الذي 
يتولى مهام مراقب الصندوق. مسؤول التعريف. مصدر اوراق الاقتراع). 
ستكون لدى منسق مركز الاقتراع استمارات حضور وانصراف كادر الاقتراع ويقوم بالاتى: 
.١‏ ملء حقول الوظيفة والحضور والانصراف للموظفين الحاضرين حصرا ويتحمل كافة التبعات القانونية 
والؤدارية 
". ستكون هناك قوائم بالحضور والانصراف لكل محطة يتم تسليمها الى منسق المركز بعد انتهاء العمل 
وتوقيع الموظفين على وقت الانصراف 
". جمع قوائم الحضور والانصراف بعد توقيع الموظفين الحاضرين على وقت الانصراف ويتم تدوين ذلك 
في استمارة الحضور من قبل منسق مركز الاقتراع ثم وضع القوائم والاستمارة فى كيس امن ( 83) يقوم 
منسق المركز بتسليم الكيس الامن الخاص باستمارات الحضور والانصراف مع بقية مواد المركز الى مدير 
مركز التسجيل. 
يمنح منسق مركز الاقتراع كل مدير محطة ٠ ٠(‏ 4) ورقة اقتراع ذات أرقام تسلسلية على شكل رزم فى علب 
كارتونية تضم كل رزمة منها 5٠‏ ورقة اقتراع ويقوم منسق مركز الاقتراع بتسجيل كمية أوراق الاقتراع 
الممنوحة لكل محطة اقتراع والأرقام المتسلسلة الخاصة بتلك الأوراق على استمارة تسليم واسترجاع مواد 
الاقتراع بين مركز ومحطة الاقتراع رقم (7”) ويقوم مدير المحطة بالتوقيع على الاستمارة للمصادقة على 
استلام اوراق الاقتراع والمواد الحساسة الاخرى. 
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ثانيا: : فقح محطة الاقتر فتراع 
.١‏ ينبغي أن تبدأ عملية الاقتراع فى تمام السابعة صباحا.ء ويقوم مدير المحطة بتسجيل وقت الافتتاح في 
سجل مدير المحطة ويبلغ منسق المركز بذلك. وكذلك يتم ملء الحقول المخنصصة من استمارة التسوية 
والمطابقة رقم ١(‏ 5) وكالاتى: 
* تسجيل اسم ورقم المحافظة ورقم الدائرة الانتخابية واسسم ورقم مركز التسجيل واسسم ورقم مركز 
الاقتراع ورقم المحطة فى القسم العلوي من الاستمارة. 
* تسجيل ارقام الاقفال الامنة لحقائب الاجهزة الالكترونية . اضافة للاقفال الامنة لفتحة ذاكرة ال 510 و 
ال ( 058 ) للأجهزة. 

* تسجيل رقم جهاز التحقق وجهاز العد والفرز الالكترونى وصندوق الاقتراع فى استمارة التسوية. 
* تدوين عدد اوراق الاقتراع وارقامها المتسلسلة التى يستلمها مدير محطة الاقتراع من المنسيق. 
* تدوين عدد الناخبين الكلى فى المحطة من جهاز التحقق الالكترونى فى الحقل المخصص لذلك. 
". وضع ملصق على صندوق الاقتراع يحمل اسم ورقم المحافظة ورقم الدائرة الانتخابية واسم ورقم مركز 
التسجيل واسم ورقم مركز الاقتراع ورقم محطة الاقتراع ورقم جهاز العد والفرز الالكترونيى . مع الرقم 
التسلسلى لصندوق الاقتراع . 
“'. فحص صندوق الاقتراع للتأكد من خلوه من اوراق الاقتراع امام مراى الوكلاء والمراقبين. ثم يضع الغطاء 
و جهاز العد والفرز الالكترونى على الصندوق و يضع قفلاً محكماً على كل من جوانب صندوق الاقتراع 
الالكتروني والقفل الخامس الذي يربط الجهاز بالصندوق ويكتب الارقام التسلسلية لأقفال صندوق الاقتراع 
على استمارة التسوية. ويدعو مدير المحطة مراقبى وكلاء الاحزاب او التحالفات السياسية ومراقبو المجتمع 
المدنى لتسجيل الأرقام التسلسلية للأقفال اذا رغبوا بذلك. 
5. ربط جهاز التحقق الالكترونى بجهاز العد والفرز 
الالكترونى باستخدام ( الكابل ) المخصص لذلك قبل 
تشغيل الأجهزة . 
ه. تشغيل جهازي التحقق والعد والفرز امام مرأى 
الوكلاء والمراقبين . وستكون الأجهزة مخصصة 
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أ: الانضمام إلى الطابور : 

.١‏ توجيه الناخبين للوقوف فى طابور منتظم والتأكد من انهم 
قصدوا محطة الاقتراع الصحيحة و التأكد من ان الناخب يحمل احد 
الوثائق المطلوبة (البطاقة الوطنية الموحدة او هوية الاحوال المدنية 
و شهادة الجنسية العراقية ) مع البطاقة الالكترونية او البايومترية. 
"- توعية الناخبين وكل من يحق له الدخول بارتداء الكمامة بصورة 
صحيحة على ان تغطى الانف والفم لنهاية منطقة الذقن . 

"- الطلب من الناخبين الالتزام بمسافات امنة فى الطابور الخارجي 
للمركز وكذلك الطابور الخارجى للمحطة حيث يجب ان تكون لمسافة بين 
الاشخاص لاتقل عن " متر لتجنب الاصابة بالوباء . 

:. فحص أيدي الناخبين للتأكد من عدم وجود أي حبر على اطراف الأصابع. 
فى حالة وجود حبر على الأصابع؛ لا يسمح للناخب الدخول الى المحطة. 

5- يقوم موظف الطابور بتعقيم يد الناخب قبل دخوله للمحطة عن طريق 
المعقم الرشاش. 

5. السماح للناخبين بالدخول إلى محطة الاقتراع بعد فتح المحطة 
الساعة السابعة صباحاً وتوجيههم الى مسؤول التعريف. 

. منح الأولوية لكبار السن والحوامل والذين لديهم أطفال صغار 
وذوي الاحتياجات الخاصة من الناخبين بالدخول الى المحطة عند 
تنظيم حركة دخول وخروج ناخبى المحطة. 











ب : خطوات تصويت كادر المحطة والناخبين : 

: تصويت الكادر‎ .١ 

- ينبغي قيام موظفو الاقتراع بالتصويت عند الساعة السابعة , ويتولى المراقبون والوكلاء الحاضرون مراقبة 
العملية. ويكون تصويتهم كالاتى: 

- يسمح جهاز التحقق الالكترونى للمحطة رقم )١(‏ بقراءة بطاقات الناخبين البايومترية من كادر مركز 
الاقتراع والمحطة رقم )١(‏ الذين لايتجاوز عددهم )١٠١(‏ ناخبين ويكون وجود خيار على شاشة جهاز التحقق 
١(‏ تصويت الكادر ) يعمل فقط فى الساعة السابعة وحتى الثامنة صباحاً حصرا) 

بالاضافة لاجراء عمليات التحقق للناخبين التابعين للمحطة بشكل اعتيادي . 

- يسمح جهاز التحقق الالكتروني في بقية محطات المركز بقراءة بطاقات الناخبين البايومترية من كادر 
المحطة المعنية حصرا والذي لايتجاوز عددهم (د) ناخبين. 

- لن يسمح لكادر المحطة بالتصويت باستخدام بطاقة ناخب الكترونية( قصيرة ) أو بطاقة بايومترية 
غبرمقروءة. 
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ملاحظة : 

في حال وجود موظف من موظفىي الاقتراع ينتمى الى محطة معينة من محطات المركز الذي يعمل فيه . يكون 
تصويته فى المحطة الوارد اسمه فى سجلاتها كناخب اعتيادي ولا يمكنه التصويت فى المحطة التى يعمل 
فيها. وفي حال ان الموظف ليس من ناخبي المركز يتم اضافة بياناته في نهاية سجل الناخبين الورقي. 


؟. تصويت الناخبين : يتم التعامل مع الناخبين وفق احدى البطاقتين الانتخابية التالية : 

أ. البطاقة البايومترية ( طويلة الأمد ) : 

- الطلب من الناخب رفع الكمامة للتعرف عليه عند تقديمة البطاقة الانتخابية والمستمسك الرسمى 
لمسؤول التعريف. 

- يقدم الناخب البطاقة البايومترية (طويلة الامد) الخاصة به إلى مسؤول التعريف ووثيقة اثبات الشخصية 
التى تحتوي على صورة فوتوغرافية على ان تكون احد المستمسكات التالية ( هوية الاحوال المدنية او 
البطاقة الوطنية الموحدة او شهادة الجنسية العراقية ) ومطابقتها مع البيانات المدونة في بطاقة الناخب. 

- يجب على مسؤول التعريف التأكد من أن الصورة الشخصية الموجودة فى بطاقة الناخب او وثيقة اثبات 
الشخصية للشخص نفسه ويقوم بمطابقتها مع البيانات المدونة فى بطاقة الناخب. 

- عند التحقق من البيانات ووجودها في المحطة ستظهر بصمات اصابع الناخب التى تم اخذها فى عملية 
التسجيل البايومتري على واجهة جهاز التحقق (على شكل دوائر بيضاء او خضراء اللون ) وسيطلب مسؤول 
التعريف وضع احد الاصابع التى ستظهربصمته على تلك الواجهة لغرض مطابقتها مع البصمة المخزونة 
والتحقق من بيانات الناخب وخزن وقت وتاريخ التصويت. 

- ادخال بطاقة الناخب فى جهاز التحقق الالكترونى للتاكد من بيانات الناخب وعدم فصلها عن الجهاز لحين 
ظهور الايعاز بذلك. 


ب . البطاقة الالكترونية ( قصيرة الأمد ) : 

- يقدم الناخب البطاقة الالكترونية (قصيرة الامد) الخاصة به إلى مسؤول التعريف مع وثيقتين لاثبات 
الشخصية التى تحتوي على صورة فوتوغرافية وهى ( هوية الاحوال المدنية و شهادة الجنسية العراقية ) 
ومطابقتها مع البيانات المدونة فى بطاقة الناخب. وفى حال كان الناخب حامل ل ( البطاقة الوطنية الموحدة) 
تكون وثيقة كافية مع بطاقة الناخب الالكترونية . 

- يجب على مسؤول التعريف التأكد من البيانات المدونة فى بطاقة الناخب ومطابقتها مع الوثائق الثبوتية 
الشخصية للناخب نفسه . 

- عند التحقق من البيانات ووجودها فى المحطة يجب التقاط البصمات العشرة لاصابع الناخب واحدا تلو 
الآخر حسب الواجهة التى ستظهرفي جهاز التحقق الالكتروني . 

- فى حال كانت جودة البصمة للناخب رديئة ولم يكمتل التقاط البصمات العشرة , فيتم التقاط البصمات 
التى يمكن التقاطها والنقر على زر التخطى وتتضمن هذه الحالة ضمن نسبة ال (0 ) . 
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- فى حال تعذر التقاط أي بصمة بعد المحاولة للأصابع العشرة يظهر خيار التخطى ويكون ضمن نسبة ال 
(0.) ) لتخطى البصمات وتدون هذه الحالة فى سجل مدير المحطة . 


ملاحظة ١‏ : 
اذا كان الناخب مقطوع الأيدي يظهر خيار فى واجهة التقاط البصمات ( مقطوع الأيدي ) ويكون مفعل 
لحالتين فقط . وبعدها يتم ايقافه تلقائيا وتضمن حالة مقطوع الأيدي لنسبة ال (25) ) لتخطى البصمات. 
ملاحظة > : 

عند وصول نسبة البصمات غير المقرؤة الى (5.) من عدد الناخبين فى سجل الناخبين الالكترونى. سيتم 
ايقاف خيار (تخطى البصمة) تلقائيا وسيسمح بالتصويت الاعتيادي للناخبين المقروءة بصماتهم فقط , 
ملاحظة:"؟ 

يجب تعقيم جهاز التحقق الالكترونى بعناية بصورة دورية ويكون المسؤول عن التعقيم مسؤول التعريف 


.٠‏ يقوم مسؤول التعريف بتزويد وثيقة اثبات الشخصية الى مصدر اوراق الاقتراع للبحث عنه فى سجل 
الناخبين لغرض اصدار ورقة الاقتراع . 


4 يقوم مسؤول التعريف بعملية المسح الضوني لرمز ال 
(9) لورقة الاقتراع في جهاز التحقق الالكتروني وذلك 
بوضع (8© ) ورقة الاقتراع تحت كاميرا جهاز التحقق مع 
مراعاة تشغيل فلاش الكاميرا في حال كان المكان مظلم 
٠‏ وسيتم خزن ال (01) ) فى جهازي التحقق وجهازالعد 
والفرز الالكتروني في الوقت ذاته عن طريق الكابل الرابط 
بين الجهازين. 





ه. يقوم مسؤول التعريف بما يلي : 
- تسليم البطاقة البايومترية للناخب ايذانا بانتهاء عملية التحقق وارجاع ورقة الاقتراع الى مصدر اوراق 
الاقتراع الذي يوضح له آلية التصويت. 


- سحب البطاقة قصيرة الأمد من الناخب مع تسليمه وصل بسحب البطاقة وارجاع ورقة الاقتراع الى 
مصدر اوراق الاقتراع الذي يوضح له آلية التصويت. 


”. يطلب مصدر الاوراق من الناخب التوقيع و البصمة بالابهام الايسير امام اسمه فى سجل الناخبين 
الورقي. 
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تنح : 

* قد يحدث خطأ و (يوقع ويبصم ) احد الناخبين امام اسم ناخب اخر فى سجل الناخبين. على مدير المحطة 
عند اكتشاف الخطأ فى وقته شطبه والتوقيع بالقلم الاحمر امام الخطأ ويسجل الحالة فى سجل المدير 
وارشاد الناخب ل (التوقيع والبصمة ) فى الحقل الصحيح. 

* اذا حضر الناخب ووجد توقيع امام اسمه بشكل خاطيىء, يسمح له ب (التوقيع والبصمة ) بجانب التوقيع 
السابق| الخطأً) ويؤيد المدير الحالة من خلال توقيعه بالقلم الاحمر الى جانب التوقيعين ويسجل الحالة في 
سجل المدير ويتم احتساب الحالتين عند احتساب عدد التواقيع والبصمات فى السجل. 

* فى حالة امتناع الناخب عن التصويت بعد قراءة بياناته فى جهاز التحقق الالكترونى او بعد التوقيع فى 
سجل الناخبين ( بعد) إصدار ورقة الاقتراع يقوم مدير المحطة بأخباره بعدم السماح له بالتصويت إذا ماعاد 
فى وقت لاحق فى يوم الاقتراع وتكون الورقة فى هذه الحالة مستبعدة و يتم تسجيل الحالة فى سجل مدير 
المحطة . 


رابعا: إصدار أوراق الاقتراع 

يقوم مصدر اوراق الاقتراع بتسليم ورقة الاقتراع الى مسؤول التعريف لغرض قراءة 018) ورقة الاقتراع. 
بعد قراءة 08 ورقة الاقتراع وخزنه فى الجهازين يقوم مسؤول التعريف بارجاع الورقة الى مصدر اوراق 
الاقتراع الذي يوضح للناخب آلية التصويت على الورقة بشكل حيادي تماما ولا ينبغي أن يشير إلى ورقة 
الاقتراع كما لو كان يبدو أنه يخبر الناخب بالتصويت لمرشح معين. ويكون التأشيرعلى البوستر الذي 
يوضح كيفية التصويت على ورقة الاقتراع كالاتى: 

.١‏ ضع الاشارة فى المربع المخصص لذلك على اسم او رقم المرشح الذي ترغب باختياره. 

". ابلاغ الناخب بالتوجه خلف إحدى منصات الاقتراع الشاغرة والتاشير بشكل سري على ورقة الاقتراع. 
“'. على الناخب وضع ورقة الاقتراع في جهاز العد والفرز الالكتروني . 


ملاحظة : 

يخطئ الناخب أحيانا فى اختياره على ورقة الاقتراع ومن ثم يحتاج إلى ورقة اقتراع جديدة, وتسمى ورقة 
الاقتراع التى تحمل خطأ| ورقة اقتراع مستبدلة) بامكان الناخب أن يعود إلى مصدر أوراق الاقتراع ويسلمه 
الورقة التى اخطأ فيها ويقوم المصدر من دون النظر إلى وجه ورقة الاقتراع بكتابة كلمة (مستبدلة) على 
ظهر ورقة الاقتراع القديمة ووضعها فى ظرف أوراق الاقتراع التالفة والمستبدلة والمستبعدة المخصص لذلك 
وكذلك تعتير هذه الورقة ( مستبدلة) 

اذا لم تستطيع كامرا الجهاز قراءة ال (019) يتم استبدالها بورقة جديدة و تعتبر هذه الورقة تالفة . 


5. يحق للناخب استبدال ورقة الاقتراع لمرة واحدة فقط . 


"> 


يتم إصدار ورقة اقتراع جديدة إلى الناخب ويتم توجيه الناخب الى مسؤول التعريف لاتباع الاتى: 

كيفية استبدال ورقة الاقتراع: 

- ادخال بطاقة الناخب الذي اخطأ في اختياره على ورقة الاقتراع فى جهاز التحقق الالكتروني وسيقوم 
البرنامج بالاعلام عن أن الناخب قد صوت مسبقا وسوف يظهر 
خيار استبدال (اسستبدال ورقة الاقتراع). 

- النقر على خيار استبدال ورقة الاقتراع . 

- يجب التقاط بصمة الناخب ذاتها التى تم اخذها عند الاقتراع 
أول مرة. ل ل ( 
- قراءة (01)الورقة القديمة (المستبدلة) في جهاز التحقق . ع 3 

- قراءة (019)الورقة الجديدة في جهاز التحقق . 

- سيتم تخزين (98) الورقة الجديدة بدلا من القديمة مع الاحتفاظ ب(918) الورقة القديمة. 





خامسا: ادخال ورقة الاقتراع الى جهاز العد والفرز الالكترونى 
- يسمح مراقب صندوق الاقتراع بتواجد ناخب واحد بالقرب من جهاز العد والفرز الالكترونى . 
- ينبغي أن يتأكد مراقب الصندوق من قيام الناخب بوضع اصبع السبابة الايمن في الحبر, والتاكد من أن 





الحبر يغطى الظفرلاصبع الناخب قبل السماح له بوضع ورقة الاقتراع فى جهاز العد والفرز الالكتروني . 
- ينبغى أن يتأكد مراقب الصندوق من عدم قيام الناخب بمحاولة مسح إصبعه قبل أن يجف الحبر. 


ملاحظات: 


لايسمح بوضع ورقة اقتراع الناخب الذي لايرغب بتحبير اصبعه فى جهاز العد والفرز الالكترونى وفى هذه 
الحالة تعد ورقة الاقتراع مستبعدة . يتم تسجيل الحالة فى سجل مدير المحطة. 


رف 





ينبغي ان يقوم مراقب الصندوق بتحريك وتقليب علبة الحبر بين مدة واخرى لادامة فعالية الحبر. 


الحالات الاستثنائية وآلية التعامل معها : 

.١‏ الحالات التى يسمح للناخب بالتصويت: 

. عدم تمكن جهاز التحقق من قراءة البيانات الواردة فى بطاقة 

الناخب البايومترية ( مرات) وتظهر عبارة فشل في قراءة بطاقة 

الناخب يتبع الاتى: وير تخت ليل سيا صا مود يو عع 

- ستظهر واجهة لفتح الكاميرا وقراءة ال(019) لبطاقة الناخى ”) 0 1 0 
ستظهر واجهة لفتح الكاميرا و : : 8 املد سه شرع مس 

- تظهر البيانات النصية والبايومترية على شاشة جهاز التحقق ويتم 

اخذ البصمة الحية للناخب وخزنها فى الجهاز. 

- يقوم مسؤول التعريف في هذه الحالة بسحب البطاقة وتسليمه وصل سحب بطاقة الناخب. 

- بعدها تظهر تباعاً حالات التحقق الاعتيادية واستكمال عمليات التحقق حتى النهاية . 

- توجيه الناخب الى مصدر اوراق الاقتراع الذي يوضح له آلية التصويت. 

ب . بيانات الناخب موجودة ضمن قاعدة بيانات جهاز التحقق الالكترونى وغير موجودة فى السجل الورقي: 

يقوم مصدر اوراق الاقتراع بتدوين بيانات الناخب في نهاية السجل الورقي ويقوم مدير المحطة بتأكيد 

الحالة من خلال التوقيع بالقلم الاحمر الى جانب توقيع وبصمة الناخب فى سجل الناخبين وتدوين الحالة 

فى سجل مدير المحطة. 

قد تشمل هذه الحالة الناخب حامل البطاقة البايومترية غير المقروءة وعند قراءة (08) تظهر بياناته في 

جهاز التحقق, يتم اضافة بياناته فى نهاية السجل الورقي. 





".الحالات التى لا يسمح للناخب بالتصويت: 
أ. فى حال كانت بطاقة الناخب الكترونية قصيرة الامد (بطاقة غير مقروءة ) لن يسمح للناخب بالتصويت 
لاء في حال عدم وجود اسم الناخب في جهاز التحقق الالكترونى وكذلك في السجل الورقى. 
ج. فى حال عدم وجود اسم الناخب فى جهاز التحقق الالكترونى رغم وجود اسم الناخب فى السجل 
الورقى. 

د. بطاقة الناخب مؤشرة بوقت وتاريخ التصويت ووجود بصمة الناخب خب فى قا عدة بيانات الجهاز [الناخب 
مصوت مسيقا). 
ه. عدم تطابق بصمة اصبع الناخب مع البصمات المخزونة فى بطاقة الناخب البايومترية و البصمات 
المخزونة فى جهاز التحقق. 
و. ناخب مسجل بايومتريا ويحمل البطاقة الالكترونية ( قصيرة الامدا): يتم التأكد من سجل الناخبين 
الورقي كون الناخب مسجل بايومترياولم يستلم بطاقته البايومترية الجديدة . لذا لا يسمح له بالاقتراع 
كون بطاقته القديمة لن يتم قرائتها في جهاز التحقق. 
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ز. فى حال وضع بطاقة الناخب فى جهازالتحقق وكانت هذه البطاقة غير تابعة لهذه المحطة تظهر رسالة 
(الناخب غير تابع لهذه المحطة ) . ويتم اعلامه بالمحطة المخصصة له. 

“. حالات تدقق من قبل مدير المحطة: 

عدم تطابق البيانات المدونة فى بطاقة الناخب مع وثيقة اثبات الشخصية فيما يتعلق بالاتى: 

أ - ورود خطأ فى اسم واحد من الاسم الثلاثى للناخب مثلا الاسم المدون فى الوثيقة (احمد عباس علي) 
اما الوارد فى البطاقة ( احمد عباس حسين). يتم التدقيق من قبل مدير المحطة للنظر فى الحالة والتأكد من 
شخصية الناخب وكونه هو الوارد فى سجل الناخبين واتخاذ القرار بشأن تصويته اما السماح له بالتصويت 
او عدمه. 

ب- الاسم المركب الذي تم فصله فى البطاقة واصبح يمثل اسمين من الاسم الثلاثى مثلا الاسم المدون فى 
الوثيقة ( على الرضا محمد ) والوارد في البطاقة (عليارضا محمد). يسمح له بالاقتراع بعد التأكد من صورته 
وبصمته وبياناته فى الوثيقة الرسمية الساندة التى يحملها. 


ورقة الاقتراع المستبعدة : تعد ورقة الاقتراع مستبعدة ولن يتم احتساب أصواتها فى الحالات الاتية: 

- اذا امتنع الناخب من التصويت بورقة الاقتراع او امتنع عن ادخالها لصندوق الاقتراع. 

- اذا لم يحبراصبعه. 

- التي سقطت سهوا من الناخب ويتم العثور عليها فى مكان ما في محطة الاقتراع. 

- في حال انتهى وقت التصويت فى جهاز العد والفرزالالكتروني والناخب مازال في كابينة الاقتراع . 

- في حال تمزيق الورقة (١‏ 01) من قبل الناخب وطلب استبدالها .لا يمكن استبدالها لعدم قراءة 01 
وتعتبر ورقة مستبعدة . 

وإذا وجدها موظفو الاقتراع لا ينبغى وضعها فى جهاز العد والفرز الالكتروني . بل تقديمها إلى مدير المحطة 
الذي يقوم بكتابة كلمة |( مستبعدة)) على ظهرهاء ويضعها في ظرف أوراق الاقتراع التالفة والمستبعدة. 


سادسا: آلية عمل جهاز العد والفرز الالكترونى اثناء عملية التصويت: 

.١‏ يتم وضع ورقة اقتراع الناخب في الشتحة الخاضة ادل الأو اق الى جهاز العد والفرز الالكتروني ليقوم 
بقراءتها من خلال مسحها ضونيا من كلا الوجهين في الوقت ذاته. على ان يراعى وضع الورقة بالاتجاه 
الصحيح بحيث يكون وجه الورقة الى الاسفل للحفاظ على سرية الناخب. 

". تتم قراءة الاشارة المدونة على ورقة الاقتراع وتحديدها ان كانت صحيحة او باطلة وعدها وفرزها 
واحتساب اصواتها وفقا للحالات التالية: 
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الاصوات الصحيحة: 

- اشارة بقلم التأشير على رقم أو اسم المرشح تشير الى اختيار الناخب. 
الاصوات الباطلة: 

أ. اشارة لأكثر من مرشح 

ب. تحمل اشارة بقلم اخر غير قلم ( الختم) التاشير 

ج. الورقة التى لاتحمل اشارة لاي مرشح ( خالية) 


ملاحظة : يقوم الجهاز بختم ورقة الاقتراع الباطلة من الخلف بختم ذو لون احمر يتضمن كلمة باطلة. 


الجهاز يرفض الاوراق التالية: 
. الاوراق التى لم تمر عبر جهاز التحقق . 
ب . فى حال تم التأشير بقلم الختم على موقع ال 015 أو العلامات الأمنية المحيطة بالورقة. 


“'. تتم قراءة الباركود الذي تحمله ورقة الاقتراع و مطابقته مع قائمة ال018 الواردة من جهاز التحقق 
الالكترونى عبر الكابل الرابط حيث سيكون ال01 مخزونا فى جهاز العد والفرز الالكترونى بالتزامن مع 
قرائته فى جهاز التحقق 

5. عند انتهاء الجهاز من مسح ورقة الاقتراع سواء كانت صحيحة او باطلة وادخالها فى الصندوق تظهر 
على الشاشة عبارة ( تم التصويت بنجاح). 

ه. يتوقف الجهاز عن قبول اي ورقة عند الوقت المحدد للأغلاق ( انتهاء التصويت). 

5. يتوقف الجهاز عن العمل عند ازالة ختم الورقة الباطلة او عدم تركيبه بصورة صحيحة لحين معالجة 
الحالة. 


ملاحظة: 


فى حال وجود ناخب قد قام بالتأشير على ورقته ولم يتمكن من وضعها فى جهاز العد والفرز الالكتروني 
كونه قد تم اغلاقه تعتير ورقة اقتراعه ورقة مستبعدة. 


عند قراءة ال (019) ورقة الاقتراع فى جهاز التحقق الالكتروني وخزنه في الجهاز يتم فى الوقت ذاته خزن ال 
[08) في جهاز العد والفرز الالكتروني عن طريق الكابل الرابط بين الجهازين, وعند ادخال ورقة الاقتراع 
فى جهاز العد والفرز الالكتروني اذا كان ال (019) غير مقروء فى جهاز التحقق وغير مخزون فى جهاز العد 
والفرز يقوم جهاز الفرز والعد برفضها وارجاعها خارج الجهاز وستظهر رسالة فى واجهة الجهاز تشير 
الى كون هذه الورقة لم تمن عبن جهاز التحقق بالامكان اعادة الاقتراع هرة ثانية بدات الورقة مع اجراءات 
الاقتراع الاعتيادية للناخب ذاته . اما فى حال مغادرة الناخب فستكون هذه الورقة تالفة . ويتم تدوين هذه 
الحالة في سجل مدير المحطة. 0 


؟؟" 


سابعا: التنصويت المساعد : 

يمكن أن يطلب من يحتاج الى المساعدة من مدير المحطة أن يساعده سواء كان امياء او بصيراً او مقطوع 
اليدين اولا يستطيع استخدام قلم التأشير لاي سبب كان ويكون المدير مسؤولا عن تسهيل مهمة التصويت 
للناخب و عدم اعلام أي أحد باختيار الناخب مطلقا سواء كان فى يوم الانتخاب أو في أي وقت آخر. 


- يمكن ان يقوم احد اقرباء الناخب الى الدرجة الرابعة (الذي يختاره الناخب) 
بمساعدته فى التصويت ولكن لا يجوز تقديم المساعدة لاكثر من ناخبين اثنين. 
وينبغي أن يوضح مدير المحطة للقريب ضرورة احترام اختيار الناخب وسرية 
ذلك الاختيار. مع تسجيل عدد حالات التصويت المساعد فى سجل مدير المحطة. 


- لايسمح لوكيل الحزب السياسى والمرشح الفرد والمراقبون المعتمدون من قبل 
المفوضية بتقديم ( التصويت المساعد ) إلى أقاربهم أيا كانت درجة القرابة وإنما 
يقوم مدير المحطة بهذه المهمة ولا يمكن أن يشهدوا عملية التصويت المساعد. 





ثامنا: انهاء عملية الاقتراع : 

يقوم مراقب الطابور فى مركز الاقتراع في تمام السادسة مساءا بغلق باب مركز 
الاقتراع» ويخطر أي ناخب يصل بعد ذلك الوقت بعده إمكانية الإدلاء بصوته 
حيث سيتم غلق جهاز التحقق الالكتروني تلقائيا فى تمام السادسة .وكذلك 
جهاز العد والفرز الالكتروني . 

بعد انتهاء الناخب الاخير من الادلاء بصوته يقوم مدير المحطة بتدوين وقفت 
الاغلاق فى سجل مدير المحطة. بعدها يقوم مدير المحطة بإنهاء عملية الاقتراع 
باجراء الاتى: 

- البحث فى منصة الاقتراع للتأكد من عدم وجود اوراق اقتراع (مستبعدة). 

- على مدير المحطة سحب اقلام التاشير من منصات الاقتراع وكذلك اقلام التأشير الاحتياط ووضعها في 
العلبة المخصصة لها ووضع العلبة فى الكيس الامن 3/ 

- وضع الحبر في صندوق العدة . 

الطلب من مسؤول التعريف الآتي: 

. طباعة تقرير احصائيات التصويت . والتقرير الخاص ب(018) اوراق الاقتراع المقروءة اكثر من نسخة . 
ب. تدوين عدد المصوتين الوارد في التقرير في الحقل المخصص من اسستمارة التسوية والمطابقة رقم )5١(‏ 
ج .وضع نسخة من التقريرين اعلاه فى الكيس الامن (83) الاول والثاني. 

د. تدوين الرقم التسلسلى للكيس الامن 5 فى الحقل المخصص فى الاستمارة رقم .)5١(‏ 
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مللاحظة : 


في حال ظهرت واجهة فشل الربط عن طريق الكابل وتبين أن الكابل فيه عطل أو قطع أو خلل . يتم 
استبدال الكابل باخر جديد. 


في حال عطل احد الاجهزة سواء جهاز التحقق او العد والفرز الالكتروني يتم استبدال الجهاز العاطل باخر 
جديد وعند تشغيله ستظهر واجهة فى الجهاز تطلب ادخال كلمة السر ليتم الاستمرار بالعمل وسيكون 
نقل البيانات الى الجهاز الجديد من الجهاز الاخر الذي لم يتعطل سواء كان جهاز التحقق او جهاز العد والفرز 
الالكتروني حيث ستكون التغذية عن طريق الكابل الرابط بين الجهازين فور تشغيل الجهاز الجديد. 

في حال تعطل الجهازين فى الوقت ذاته يتم استبدال الجهازين وبدء عملية اقتراع جديدة وعند انتهاء وقت 
الاقتراع يتم نقل مواد هذه المحطة الى مركز جمع الصناديق لإجراء العد والفرز الالكتروني واليدوي ولن 
يتم عدها وفرزها فى محطة الاقتراع. 


تاسعا : تعليق عملية الاقتراع : 

- يمكن أن يقرر منسق مركز الاقتراع تعليق عملية الاقتراع فى المركز او احدى محطاته إذا ما تعرض المركز 
للتهديد بأعمال الشغب أو العنف أو العواصف أو الفيضانات أو أية حوادث أخرى يكون من شأنها أن تجعل 
الاقتراع المنظم أمرا مستحيلاء وينبغى استشارة المركزالفرعى (مركز التسجيل ) إن أمكن ذلك قبل تعليق 
عملية الاقتراع. 

- يمكن أن يقبل منسق مركز الاقتراع النصيحة من قوات الأمن بتعليق عملية الاقتراع ويمكن أيضا أن 
يتصرف بناءعلى رأيه الشخصىي. 

- ينبغي أن يقوم منسقو مراكز الاقتراع بأسرع ما يمكن بعد تعليق عملية الاقتراع بإخطار (مركز التسجيل 
) ومناقشة إمكانية استئناف عملية الاقتراع, ولابد أن تعلم مراكز التسجيل مكتب المحافظة التابعة له بذلك 
ويقوم مكتب المحافظة بدوره باعلام المكتب الوطني بالموقف. 

فى حالة تعليق الانشطة داخل محطة الاقتراع ينبغى على مدير المحطة القيام بالآتى : 

.١‏ الطلب من الناخبين مغادرة المحطة . وغلق جهاز التحقق الالكترونى و جهاز العد والفرز ومن ثم اغلاق 
المحطة . 

" . تأمين المواد الحساسة . 

". تسجيل وقت التعليق مع ذكر السبب فى سجل مدير المحطة . 

؛. تعبئة مواد الاقتراع وتهيئتها لغرض نقلهاء اذا ماطلب منه ذلك . 
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عاشرا: شكاوى يوم الاقتراع : 

كجزء من عملية تقديم الشكاوى التى سسيتم إجراؤها وفقا لانظمة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 
وإجراءاتها. 

- يحق لأي ناخب أو وكيل الحزب او وكيل المرشح الفرد تقديم شكوى فى يوم الاقتراع ضمن محطات مركز 
الاقتراع الذي دون اسمه فيه ولا يجوز تقديم الشكوى على مركز اقتراع من وكيل غير مسجل فى سجل 
مدير المحطة . اما المراقبون فيمكنهم تقديم تقرير الى الجهات التابعين لها لتوضيح شكواهم ولا يمكنهم 
تقديم شكوى للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات. 

- ينبغى على اي ناخب او وكيل يرغب بتقديم شكوى. ان يقوم بملء استمارة الشكوى الرسمية )١١١(‏ إذ 
ستكون الاستمارة حجم 24 مكونة من (") نسخ مكربنة وبالوان مختلفة. وتدوين عدد الشكاوى في سجل 
منسق مركز الاقتراع . 

- ستكون استمارة الشكوى متوفرة فى يوم الاقتراع في مراكز الاقتراع وفى مكتب المحافظة الانتخابي 
ومكتب هيئة الاقليم و المكتب الوطنى فى بغداد وبعد انتهاء يوم الاقتراع ستكون متوفرة ومكتب المحافظة 
والمكتب الوطنى فى بغداد. 


يفيه تقديم الشكوى: 

بإمكان المشتكى الحصول على إستمارة الشكاوى )١١١(‏ والظرف الخاص بها (85) من منسق مركز 
الإقتراع, أو من مكتب المحافظة الإنتخابي او من المكتب الوطنى او من مكتب هينة الاقليم ١‏ وينبغى تقديم 
الشكوى خلال يومين تبدء من ساعة بدء الاقتراع وتنتهى فى نهاية الدوام الرسمى لليوم التالى للاقتراع . 
ينبغى أن تتضمن استمارة الشكوى الأآتى : 
.١‏ اسم المشتكى وعنوانه والمعلومات اللازمة للاتصال به وان يكون ممن شهد الواقعة بتأييد من مدير 
المحطة اومنسق المركز الذي يدون فى الجزء الاسفل من استمارة الشكوى بجانب توقيع المشتكي. 
. اسم ومعلومات الاتصال بالمشكو منه. 
. الوصف المفصل للمخالفة المفترضة بما فيه التاريخ والتوقيت والمكان والظروف المحيطة بالحادثة. 
. اسماء الشهود الذين يؤيدون ما ورد فى الشكوى ومعلومات الاتصال بهم, ان وجدت. 
. اية وثائق او ادلة اخرى تدعم الشكوى. 
. ينبغي على مقدم الشكوى ان يقوم بتوقيع الشكوى. 
. يجب ان تكون الشكوى سرية. وعليه يجب ان يقوم المشتكى بملء استمارة الشكوى وكتابة التاريخ 
وكذلك التوقيع عليها ثم الاحتفاظ بالنسخة الاخيرة منها ويضع النسختين الاولى والثانية في الظرف 
المنصص للشكوى (85) مع وثائق اثبات الشكوى ان وجدت ويقوم باغلاق الظرف . 

اذا رغب المشتكى ان يضع مدير المحطة او منسق المركز تعليقه على الشكوى يمكنه طلب ذلك من المدير 
او المنسق وتتم كتابة التعليق فى الجزء المخصص من الاستمارة . 


مد جد جم © قد جه 
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- يتم وضع ظروف الشكاوى (85) ان وجدت فى الصندوق المخنصص للشكاوى فى غرفة منسق مركز 
الاقتراع. 

- يمكن تسليم الشكوى الى مدير او منسق المركز او الموظف المسؤول فى المكتب الوطنى أو مكتب المحافظة 
او مكتب هيئة الاقليم. 


ملاحظات: 

اذا كانت الشكوى مقدمة ضد احد موظفى الاقتراع بما فيهم المدير او المنسق فلا تحتاج الى تأييد المدير او 
المنسيق. 

اذا كانت الشكوى مؤرخة فى اليوم التالى للاقتراع فلا تحتاج الى تأييد من مدير المحطة او منسق المركز. 


الفصل الثالث ' 
عملية فرز وعد الاصوات الكترونياً 


.١‏ تهيئة استمارة التسوية والمطابقة رقم ١(‏ 5) التى تستخدم منذ بدء عملية الاقتراع وحتى انتهاء عملية 
العد والفرز والتعبتة وسيكون مدير المحطة مسؤونه عن ملتها. 

". تهيئة الاقلام ذات اللون الاحمر التى ستستخدم فى ملء الاستمارة إذ ستكون الاقلام ذات اللون الاحمر 
فقط على المنضدة. 

."٠‏ ينبغي أن يكون المراقبين ووكلاء الاحزاب السياسية قادرين على رؤية عملية عد أوراق الاقتراع خارج 
الصندوق (غير المستخدمة و التالفة والمستبعدة) ولكن لا يمكنهم لمسها وكذلك جهاز العد والفرز الالكتروني 
وإلا اعتبر ذلك تدخلا فى عملية العد . 

5:. على كادر المحطة اعلام المراقبين والوكلاء باية خطوة يتم القيام بها. 

ه. يجب التأكد من وضع اقلام التأشير ( الختم) فى العلبة المخصصة ثم فى الكيس الامن 83. 

5. سيقوم مدير المحطة باعلان النتائج وفقا للتقرير الوارد من جهاز العد والفرز الالكتروني . 

/. يتم عرض نسخة من تقرير النتائج والنسخة الرابعة من استمارة التسوية والمطابقة التسوية والمطابقة 
ة رقم (١؛)‏ على الجدارالخارجى لمحطة الاقتراع لمدة يوم واحد. 


ملاحظات : 
يتم استخدام سجل مدير المحطة كمسودة لتدوين البيانات الاولية الخاصة باستمارة التسوية والمطابقة 
رقم (١١؛)‏ وذلك لتصحيح الاخطاء التى تحصل اثناء ملء الاستمارة مباشرة التى تؤدي الى تلفهاء لكن 
عند استخدام المسودة ( سجل مدير المحطة) من الممكن تصحيح الخطأ ثم نقل البيانات الصحيحة الى 
الاستمارة 

يجب ان تكون الاستمارة واضحة ومقروءة وفى حالة وجود خطأ او كانت غير مقروءة, فمن الممكن نقل 
المعلومات من استمارة الى اخرى إذ ستكون هناك نسخ احتياط لدى منسق مركز الاقتراع. 


لن يتم ملء استمارة التسوية والمطابقة الا بعد التأكد من عدم شمول المحطة باجراءات العد والفرز اليدوي 
والاكتفاء بالمسودة وذلك لتلافى حدوث حك او شطب او تعديل فى الاستمارة الاصلية. 


"١ 


اولا: عد اوراق الاقتراع خارج صندوق الاقتراع وتدوين الاعداد فى استمارة التسوية 
والمطابقة رقم )5١(‏ 


. احتساب عدد التواقيع والبصمات فى سجل الناخبين يدويا‎ .١ 

؟". تدوين عدد المصوتين الوارد فى تقرير جهاز التحقق الالكتروني. 
*. احتساب عدد اوراق الاقتراع غير المستخدمة يدويا 

:. احتسساب عدد أوراق الاقتراع التالفة والمستبدلة يدويا. 

ه. احتساب عدد اوراق الاقتراع المستبعدة يدويا. 


ملاحظة: يتم وضع اوراق الاقتراع التالفة و المستبعدة فى الظرف المخنصص لذلك. 


5. يتم جمع اعداد الاوراق اعلاه (غير المستخدمة . التالفة والمستبدلة . والمستبعدة) وتدوين العدد في 
الحقل المخصص فى الاستمارة. 

. يجب التأكد من أن أرقام الأقفال للصندوق التى تم تسجيلها قبل بدء عملية الاقتراع صباحا هى نفسها 
المسجلة فى استمارة التسوية والمطابقة وفى حالة وجود اختلاف فى ارقام الاقفال على مدير المحطة ابلاغ 
منسق المركز وتسجيل الحادثة فى سجل مدير المحطة وحقل الملاحظات فى استمارة التسوية. 

6. يتم ملء الحقول الخاصة بعدد اوراق الاقتراع الصحيحة والباطلة باخذها من جهاز العد والفرز الالكتروني 
حيث ستظهر اعدادها فى واجهة المطابقة و التسوية والمطابقة الالكترونية. 


ثانياء: ادخال بيانات المطابقة و التسوية والمطابقة الكترونيا: 

بعد الانتهاء من عملية الاغلاق ستظهر الواجهة الخاصة باستمارة التسوية والمطابقة , يتم ملء الحقول 
الخاصة باوراق الاقتراع خارج الصندوق وفقا لما تم تدوينه في استمارة التسوية والمطابقة الورقية. تشمل 
هذه الحقول الاتى: 

أ.العدد الاجمالى لاوراق الاقتراع المستلمة. 

ب. عدد الناخبين الكلى في سجل الناخبين. 

ت.عدد التواقيع والبصمات الكلى فى سجل الناخبين. 

ث. عدد اوراق الاقتراع غير المستخدمة. 

ج. عدد اوراق الاقتراع التالفة والمستبدلة. 

ح. عدد اوراق الاقتراع المستبعدة. 

خ. عدد اوراق الاقتراع خارج الصندوق. 


ون 


مللاحظة : 
اما اوراق الاقتراع داخل الصندوق (الصحيحة والباطلة) فانها ستظهر مملوءة وفقا لما فرزه الجهاز. يجب ان 
يكون مجموع اوراق الاقتراع داخل الصندوق + اوراق الاقتراع خارج الصندوق - عدد اوراق الاقتراع الممستلمة 


ثالثاء :عملية ارسال النتائج وطباعة التقارير: 

بعد الانتهاء من عملية المطابقة والتحليل لنتائج الاقتراع وملء الحقول الخاصة باستمارة التسوية والمطابقة 
الكترونيا. ستظهر واجهة خزن البيانات. 

* يتم خزن بيانات النتائج فى عصا الذاكرة (058)) 

* يتم ربط جهاز العد والفرز الالكترونى بجهاز الارسال (1575) عن طريق الكابل لغرض ارسال النتائج 
وبيانات التسوية والمطابقة الى المركز الوطنى لجمع وتحليل وتبويب واعلان النتائج 

* بعد الانتهاء من عملية ارسال النتائج يتم طباعة تقرير النتائج وبواقع )٠١٠١(‏ نسخ كحد اقصى وبعدها 
الضغط على خيار التالى . 

* سيظهر اشعار تمت عملية إرسال نتائج الاقتراع والمطابقة و التسوية والمطابقة وطباعة النتائج ونقل 
البيانات بنجاح . 

* الخطوة الأخيرة إطفاء الجهاز وفصل الطاقة يدويا من قبل مدير المحطة. 


رابعا : انهاء عملية العد : 

.١‏ يقوم كادر المحطة بكتابة اسماءهم والتوقيع على استمارة التسوية والمطابقة رقم ١(‏ 5) الورقية وعلى 
تقرير النتائج وعلى جميع النسح. 

؟. يقوم مديرالمحطة باعلان النتائج على وكلاء الاحزاب والتحالفات السياسية والمراقبين وفقا لتقرير 
النتائج الوارد من لصندوق الاقتراع الالكتروني. 
". اذا رغب وكيل الحزب السياسى والمراقب بالتوقيع على استمارة التسوية والمطابقة . وتقرير النتائج 
فسيكون باستطاعته ذلك ولكن على ظهر نسخة المكتب الوطنى فقط. 

؟:. يتم عرض نسخة من تقرير النتائج على جدران المحطة ومن ثم على جدران مركز الاقتراع لمدة يوم 
واحد ليتسنى للمراقبين ووكلاء الاحزاب السياسية رؤيتها وتسجيل المعلومات الموجودة فيها. 

ه. بعد ذلك يبدأ كادر المحطة بالتهيئة لعملية التعبئة. وملء الجزء الخاص بذلك في استمارة التسوية 
والمطابقة المتضمن الارقام التسلسلية للاقفال المستخدمة فى غلق صندوق التعبئة والارقام التسلسلية 
للكيس الامن 83 رقم )١(‏ ورقم (؟) 

5. يقوم مدير المحطة بفصل جهاز العد والفرز الالكترونى عن صندوق الاقتراع وإرجاعه الى الحقيبة مع 
كافة ملحقاته وغلقها بالقفل الامن ويدون أرقام الإقفال فى استمارة التسوية والمطابقة لمحطة الاقتراع كما 
يقوم بغلق الفتحة العلوية لصندوق الاقتراع وتسجيل رقم القفل فى الاستمارة» ويسمح للمراقبين والوكلاء 
المتواجدين بتسجيلها وينقل الجهاز الى مخازن المحافظة مع صندوق الاقتراع بعد غلق الفتحة العلوية 
للصندوق بالاقفال الامنة 


رذن 


ملاحظات: 

فى حالة تلف الاستمارة يتم تسليمها إلى منسق مركز الاقتراع واستلام استمارة بديلة من الاحتياط 
الموجود لديه ويقوم منسق وضع علامة () على ظهر الصفحة الاولى من الاستمارة 

في حال عدم استخدام الاستمارات الاحتياط المتوفرة لدى منسق المركز. يقوم المنسق بوضع علامة () على 
ظهر الصفحة الاولى من الاستمارة 

يقوم منسق المركز بتعبئة استمارات التسوية والمطابقة رقم ١(‏ 4) التالفة والاحتياط في ظرف منسق مركز 
الاقتراع ( 83). 
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الفصل الرابع 
عملية العد والفرز اليدوي 
فى محطة الاقتراع 


.١‏ يتم اختيار المحطة التى تجري فيها عملية العد والفرز اليدوي وفق اجراءات لاحقة تحددها المفوضية. 
". سيتولى مدير المحطة الإشراف على عملية عد أوراق الاقتراع اليدوي, وتفويض المهام إلى موظفى المحطة 
وفقا للحاجة. 

". تهيئة محطة الاقتراع كى تتسيع لعملية عد أوراق الاقتراع بكفاءة وشفافية اثناءعملية العد ولمواد 
المطلوبة لاجراء عملية العد والفرز اليدوي. 

:.ترتيب عدد من المناضد على هينة مربع كبير «منضدة عد أوراق الاقتراع» بما يسمح لأعضاء فريق محطة 
الاقتراع بالجلوس خلال عملية العد وبما يسمح للمراقبين والوكلاء مراقبة عملية العد اليدوي بصورة جيدة. 
ه. ينبغى وصل حواف المناضد بشريط حتى لا يكون هناك أية فجوات بين المناضد خشية فقدان أية أوراق 
اقتراع. 

5. تهيئة الاستمارتين: الاستمارة ١(‏ 5) استمارة التسوية والمطابقة والمطابقة التى تستخدم منذ بدء عملية 
الاقتراع وحتى انتهاء عملية الفرز والعد والتعبئة, واستمارة النتائج (47) التى يتم استخدامهما فى عملية 
العد والفرز اليدوي لاحتساب الاصوات وتدوين النتاتج . 

. تهيئة الاقلام ذات اللون الاحمر التى ستستخدم فى ملء الاستمارات إذ ستكون الاقلام ذات اللون 
الاحمر فقط على المنضدة. 

8. استخدام سجل مدير المحطة كمسودة لتدوين البيانات الاولية الخاصة بأستمارة النتائج أذ إن تدوينها 
فى الاستمارتين مباشرة يؤدي الى تلفهاء لكن عند استخدام المسودة من الممكن تصحيح الخطأ ثم نقل 
البيانات الصحيحة الى استمارة النتائج الجديدة فى حال استخدامها. 

48. تتضمن عملية العد والفرز اليدوي مطابقة ال(915) اوراق الاقتراع الموجودة داخل الصندوق 
(الصحيحة والباطلة) واوراق الاقتراع المستبدلة مع قائمة ال(0918) الصادرة من جهاز التحقق. وكذلك مطابقة 
(98) الاوراق الباطلة مع (018) الاوراق الباطلة الوارد فى تقرير النتائج. 


سيتم اتباع طريقة العد المزدوج ( تكرار عملية العد مرتين ) لتجنب الاخطاء فى جميع فقرات العد والفرز 
أدناه: 

أولا : عد اوراق الاقتراع خارج صندوق الاقتراع : 

.١‏ احتساب عدد التواقيع والبصمات فى سجل الناخبين والتأكد من العدد المدون في 
مسودة استمارة التسوية و المطابقة . 

". التأكد من عدد المصوتين الوارد فى تقرير جهاز التحقق المدون فى مسودة استمارة 
التسوية والمطابقة . 
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". احتساب عدد اوراق الاقتراع غير المستخدمة والتأكد من العدد المدون فى مسودة استمارة التسوية 
والمطابقة . 

5. احتساب عدد اوراق الاقتراع التالفة والمستبدلة والتأكد من العدد المدون فى مسودة استمارة التسوية 
والمطابقة . 

ه. احتساب عدد اوراق الاقتراع المستبعدة والتأكد من العدد المدون فى مسودة استمارة التسوية والمطابقة 
٠‏ يتم ارجاع اوراق الاقتراع التالفة والمستبعدة فى الظرف المخصص لذلك . 

5. يتم جمع اعداد الاوراق اعلاه ( غير المستخدمة. التالفة والمستبدلة والمستبعدة) والتأكد من العدد المدون 
في مسودة استمارة التسوية والمطابيقة . 


ثانيا : فتح صندوق الاقتراع وعد اوراق الاقتراع داخل الصندوق: 

.١‏ اسستخراج اوراق الاقتراع المعدودة الكترونيا من صندوق الاقتراع. 

". فتح اوراق الاقتراع ووضعها على منضدة العد ووجهها الى المنضدة ثم يتم عد جميع الاوراق وتدوين 
العدد فى المسودة. يجب ان يكون عدد اوراق الاقتراع ( داخل الصندوق + المستبعدة ) مساويا لعدد التواقيع 
والبصمات فى سجل الناخبين كما يجب ان يكون مجموع عدد اوراق الاقتراع (خارج الصندوق + داخل 
الصندوق) مسساويا لعدد اوراق الاقتراع المستلمة. 

“"'. يتم قلب اوراق الاقتراع بحيث يكون وجهها الى الأعلى وتجري عملية مطابقة رقم ال([091) لكل ورقة 
اقتراع مع ارقام ال(98) الموجودة في القائمة الصادرة من جهاز التحقق (تقرير الباركود). مطابقة ال( 08) 
اوراق الاقتراع الموجودة داخل الصندوق (الصحيحة والباطلة) واوراق الاقتراع المستبدلة مع قائمة ال(01) 
الصادرة من جهاز التحقق. وكذلك مطابقة (918) الاوراق الباطلة مع (058) الاوراق الباطلة الوارد في 
تقرير النتائج. يتم تأشير ال[01) الذي تمت قرانته والتاكد من وجوده فى قائمة ال[018). 

تجري عملية فرز اوراق الاقتراع المتبقية من خلال فحص الاشارة لتفرز مجموعتين احدهما صحيحة والاخرى 
باطلة حيث يتم الاعتماد على الختم الخاص بالورقة الباطلة لاحتسابها باطله وكذلك (019) الاوراق الباطلة 
الوارد في تقرير النتائج . 





.١‏ احتسهاب اوراق الاقتراع الباطلة وتدوين العدد فى المسودة ويتم ارجاعها الى صندوق الاقتراع. 
". احتسساب اوراق الاقتراع الصحيحة وتدوين العدد فى المسودة. 
”". يتم فرز اوراق الاقتراع الصحيحة على اساس المرشحين. 
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5. عد الاصوات الخاصة بكل مرشح وتدوين العدد فى المسودة وكذلك الملصق (ستكر ) المدون فيه عدد 
الاصوات التى حصل عليها المرشح. 
بعد الانتهاء من احتساب الاصوات لجميع المرشحين , تتم مطابقة العدد الكلى للاصوات التى حصل عليها 
المرشحين مع عدد الاوراق الصحيحة و يجب ان يكونا متسساويين ( عدد اصوات المرشحين - عدد الاوراق 
الصحيحة) واذا كان العدد غير متساوي يجب اعادة العد . 

بعد الانتهاء من احتسساب اوراق الاقتراع الخاصة بالمرشح الذي تم تدوين اصواته فى مسودة استمارة 
النتائج رقم (7 4). يتم رزم اوراق الاقتراع الخاصة به وربطها بشريط مطاطى بعد وضع الملصق المدون 
فيه عدد الاصوات التى حصل عليها المرشح ووضع الرزمة فى صندوق الاقتراع. 
في حال وجود فرق فى عدد الاصوات الوارد في تقرير النتائج الصادر من جهاز الفرز والعد الالكترونى وعدد 
الاصوات فى العد والفرز اليدوي فى مسودة استمارة النتائج رقم (” 5) يتم اعادة العد اليدوي مرة اخرى 
لاوراق الاقتراع للتأكد من مطابقة العدد او اختلافه . 
في حال استمرار وجود الفرق بنسية 25 اواكثر من اصوات تلك المحطة يتم الاعلان عن ذلك و اعتماد 
نتائج الفرز والعد اليدوي. 
يتم ابلاغ منسق المركز بان الاختلاف فى نتائج المحطة التى تم عدها وفرزها يدويا بنسبة (5./) او اكثر 
ليتم الشروع بعد وفرز اوراق الاقتراع لمحطات اقتراع المركز كافة فى ذات الوقت فى كل محطة من محطات 
المركز باتباع الاجراءات اعلاه الخاصة بعملية العد والفرز اليدوي. 


يتم احتساب نسبة (5/) استنادا للمعادلة الاتية : 

تقسيم عدد اوراق الاقتراع التى تحمل اشارة غير متطابقة على عدد الاوراق داخل الصندوق مضروبا 
ب(١٠١١)‏ 

عدد الاوراق غير المتطابقة + عدد اوراق الاقتراع داخل الصندوق *« )٠١١(‏ - النسبة 

:)١( مثال‎ 

عدد اوراق الاقتراع داخل الصندوق )١75(‏ ورقة اقتراع وعدد اوراق الاقتراع غير المتطابقة ([5) يتم احتسابها 
كالانى : 

4 +ه/١‏ ا 0,١5 - ٠٠١‏ (غيبر متطابقة وفقا للقانون اكثر من نسسبة 50.)]) 

مثال (؟) : 

عدد اوراق الاقتراع داخل الصندوق )١75(‏ ورقة اقتراع وعدد اوراق الاقتراع غير المتطابقة (4) يتم احتسابها 
كالانى : 

: + ه/ا١‏ ا ٠٠١‏ -58," (متطابقة وفقا للقانون اقل من نسية ه.)) 


0 


ثالثا: إنهاء عملية الفرزوالعد اليدوي : 

.١‏ يتم تدوين البيانات الخاصة باستمارني التسوية والمطابقة والنتائج ونقلها من المسسودة الى الاستمارة 
بصورة صحيحة. 

1 في حال تطابق البيانات بين نتائج العد والفرز الالكتروني ونتائنج العد والفرز اليدوي او وجود اختلاف 
بسيط اقل من (25)/) تعتبر النتائج متطابقة ويتم الاستمرار بعملية التعبئة وملء الاستمارات. يتم اعتماد 
نتائج العد والفرز الالكتروني. 

18 في حال عدم مطابقة البيانات بين نتائج العد والفرز الالكتروني ونتائج العد والفرز اليدوي ووصول 
نسبة الاختلاف الى (ه.)) فاكثر يتم ابلاغ منسق المركز بعدم المطابقة لغرض الشروع بعد وفرز محطات 
المركز الاخرى مع اعتماد نتائج العد والفرز اليدوي . 

.يتم تسجيل الحالة في سجل مدير المحطة وكذلك تدوين الحالة وبياناتها فى استمارة التسوية والمطابيقة 
والمطابقة ١(‏ 5) في الحقل المخصص لذلك الذي يتضمن: 

عدد الاوراق غير المتطابقة + عدد اوراق الاقتراع داخل الصندوق ا )٠١١(‏ - النسبة 


يتم رزم الاوراق غير المتطابقة بشكل منفصل ووضع ملصق ( ستكر ) وتعبتتها فى صندوق الاقتراع , مع 
تدوين ارقام ال 018 لهذه الأوراق فى سجل مدير المحطة وفى حقل الملاحظات لاستمارة التسوية والمطابقة 
ع 

عدد اصوات كل مرشح منهم ( عدد الاصوات الناتجة من العد والفرز الالكترونى وعدد الاصوات من العد 
والفرز اليدوي) 


ه. فى حال عدم مطابقة البيانات بين عملية التسوية والمطابقة فى العد والفرز الالكترونى وعملية التسوية 
والمطابقة في العد والفرز اليدوي يتم تدوين الحالة في دفتر مدير المحطة وكذلك في الحقل الخاص بذلك 
في استمارة التسوية. 

؟. بعد الانتهاء من عملية العد والفرز اليدوي يتم الشروع بعملية التعبئة باتباع اجراءات عملية التعبئة 
ذاتها الواردة في الفصل الخامس ادناه مع التأكيد على تعبئة استمارة النتائج رقم (؟ 4) بنسخها مع تعبئة 
نسخ استمارة التسوية والمطابقة .)4١(‏ 

. يتم اغلاق صناديق الاقتراع وتسجيل الارقام التسلسلية للاقفال في الاستمارة. 

6. يقوم الفريق باكمال ملء الاستمارات ثم كتابة اسمائهم وارقام هواتفهم والتوقيع على الاستمارتين في 
الحقل المخصص لذلك ويتم ذلك بعد تدقيق محتواها من قبل مدير المحطة. 

4. اذا رغب وكيل الحزب او وكيل المرشح الفرد والمراقب بالتوقيع على الاستمارة فسيكون باستطاعته 
ذلك ولكن على ظهرالنسخة الاولى فقط ( نسخة المكتب الوطني) . كما يمكن السماح للوكلاء والمراقبين 
بالتقاط صورة لاستمارة التسوية والمطابقة والنتائج في نهاية عملية العد والفرز. 
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اوك: تعبنة مواد محطة الاقتراع : 

قبل البدء بعملية التعبئة على موظفى المحطة التأكد من ان جميع الاكياس الامنة والظروف تحمل الملصقات 
الصحيحة وقد كتبت عليها المعلومات المطلوبة على ان تكون الملصقات على الجانب الذي لا يحمل الرقم 
التسلسلى للكيس الامن. وتتم تعبتة المواد بالشكل الآتى: 


أ. الكيس الآمن 22الاول يضم مواد الاقتراع الحساسة: توضع فيه المواد الاتية: 
.١‏ سجل الناخبين. 

". سجل مدير المحطة. 

“. اقلام التأشير / داخل كيس 23 . 

. الاقفال التالفة التى تم استبدالها خلال الاقتراع او خلال التعبئة. 


ب. الكيس الآمن 22 الثانى يضم اوراق الاقتراع خارج الصندوق : توضع فيه المواد الاتية: 
.١‏ أوراق الاقتراع غير المستخدمة . 
". الظرف الذي يتضمن أوراق الاقتراع التالفة والمستبدلة والمستبعدة. 


ث . صندوق التعبئة والنقل: سيكون هناك صندوق فارغ لاغراض التعبئة والنقل توضع فيه المواد الاتية: 
الكيس الامن حجم 82 الاول الذي يحتوي على المواد الموضحة فى الفقرة / أ اعلاه . 
الكيس الامن حجم 82 الثانى الذي يحتوي على المواد الموضحة فى الفقرة / ب اعلاه. 


ه. صندوق الاقتراع: يضم اوراق الاقتراع التى ادلى فيها الناخبون باصواتهم والتى تم عدها وفرزها 
الكترونياء ينبغى ان يبقى مغلقا. 

و. حقيبة بلاستيك عدد (") واحدة تضم جهاز العد والفرز الالكتروني والاخرى تضم جهاز التحقق 
الالكتروني. 


ملاحظة : 

.١‏ يتم غلق الصندوق الذي يضم الاكياس 82 وتسجيل الارقام التسلسلية لاقفال الصندوق فى استمارة 
التسوية. 

". التاكد من وضع الملصقات على الصناديق وملء المعلومات الخاصة بمركز ومحطة الاقتراع. 
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ثانيا : تعبئة الذاكرة الخارجية (0518)) واستمارة التسوية والمطابقة وتقرير استمارة 
النتائج فى الاكياس الامنة حجم 83 


.١‏ تهيئة كيس امن 85 لتعبئة الذاكرة الخارجية (058)) لجهاز العد والفرز. لغرض تسليمه الى منسق 
مركز الاقتراع. 

". تهيئة أربعة اكياس امنة حجم 23 الخاصة بتعبتة نسخ استمارة التسوية والمطابقة وتقرير النتائج 
والبطاقات المسحوبة وتدوين الارقام التسلسلية للكيس الاول والثانى فى استمارة التسوية والمطابقة . 
“"'. بعد الانتهاء من ملء الاستمارة وطباعة تقرير النتائج ينبغى ان يقوم جميع موظفي المحطة بكتابة 
اسماتهم وارقام هواتفهم والتوقيع على الاستمار رقم ١(‏ 5). 

وضع الملصقات على الاكياس الامنة 83 ادناه: 


أ. الكيس الامن 83 رقم )١(‏ نسخة المكتب الوطنى يضم: 

النسخة الاولى من استمارة التسوية والمطابقة رقم 4١‏ . والنسخة الاولى من استمارة النتائج رقم (” 5) 
في المحطة التى يجري فيها العد والفرز اليدوي. 

نسخة من تقاريرجهاز العد والفرز الالكتروني (تقرير الحالة - تقرير الفتح - تقرير النتائج - تقرير 08) 
نسخة من تقارير جهاز التحقق (تقرير الحالة - تقرير الفتح - تقريرا منتصف - التقرير النهائي - تقرير 
8 ) 


ب. الكيس الامن 83 رقم (؟) نسخة مكتب المحافظة يضم: 

النسخة الثانية من استمارة التسوية والمطابقة والنسخة الثانية من استمارة النتائج رقم (” 4) في المحطة 
التى يجري فيها العد والفرز اليدوي. 

نسخة من تقاريرجهاز العد والفرز الالكتروني ( تقرير النتائج وتقرير 018) 

نسخة من تقارير جهاز التحقق [ التقرير النهائي وتقرير 015 ) 


ج. الكيس الامن 83 رقم () نسخة منسق مركز الاقتراع يضم : 

* النسخة الثالثة من استمارة التسوية والمطابقة والنسخة الثالثة من استمارة النتائج رقم (” 5) فى المحطة 
التى يجري فيها العد والفرز اليدوي. 

* نسخة من تقاريرجهاز العد والفرز الالكتروني | تقرير النتائج وتقرير 01) . 

* نسخة من تقارير جهاز التحقق ( تقرير احصائيات التصويت وتقرير 01 ) . 


> 


د. الكيس الامن 83 رقم (:) التى تضم بطاقات الناخبين المسحوبة ونسخة من وصولات السحب. 


ه . الكيس الامن 6.2 يضم المواد التالية ( مواد التضمين ): 
* المصابيح . 

* الاكياس الامنة غير مستخدمة. 

* الاقفال الامنة غير المستخدمة. 

* الحاسية . 


* الكايسسية . 


ملاحظة مهمة : 
على مدير محطة الاقتراع عدم غلق الاكياس الامنة اعلاه لحين تسليمها لمنسق المركز الذي يقوم بتدقيقها 
والتأكد من محتواها وملء الاستمارات بصورة صحيحة. 


عرض النسخة الرابعة من استمارة التسوية والمطابقة ونسخة من تقرير النتائج على جدار المحطة ومن 
ثم على جدران المركز لمدة يوم واحد.بامكان المراقب ووكيل الحزب السياسى رؤية البيانات المسجلة فى 
استمارة التسوية والمطابقة و (استمارة النتائج رقم (” 4) فى المحطة التى يجري فيها العد والفرز اليدوي) 
وتقرير النتائج النسخة المعروضة على جدران المحطة والمركز وتسجيلها في سجلاتهم الخاصة واذا رغب 
احدهم التوقيع على الاستمارة كشاهد . يقوم بكتابة اسمه والتوقيع على ظهر النسخة الاولى (نسخة 
المكتب الوطني.) 


و 
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6 وى مسجم 0 ون وسيم كج مجم 20 جنم 
رويس بجحي . 1 تسا نت مضي لجع لب يج 6 
3 بكصجسم جم مشج وس وطجيم) جنا 
بورج لعجي ٠.‏ 


صيعم 


ا اعديهنا 
ىرن دعس 2 


الإدودييي ل 
ممصم ؟ تبرج 
124 09 دكي ٠0‏ 
نمت ديوير 
ف ةا افق © 





لد أصكر جتقعكجم ( مجم وجب ) جوكمر جججبت 


ثالثا:. تسليم المواد الى منسق مركز الاقتراع : 

- يقوم مدير المحطة بدعوة منسق المركز للقيام بتدقيق المواد المعباة في الاكياس الآمنة. ومن ثم يقوم 
باغلاق الاكياس. 

- على مدير كل محطة تسليم جميع المواد الى منسق مركز الاقتراع والتوقيع على استمارة تسليم واسترجاع 
المواد الموجودة لدى المنسق استمارة رقم ("51). والمواد هى: 


؟. صندوق الاقتراع مغلق يضم اوراق الاقتراع. 

. حقيبة بلاستك عدد (؟) تضم احداهما جهاز العد والفرز الالكترونيى وتضم الاخرى جهاز التحقق 
الالكتروني . 

؟. صندوق اقتراع (التعبئة) يضم الاكياس امنة حجم (82) والمواد غير الحساسة. 

ه. الكيس الامن (83) رقم )١(‏ 

5. الكيس الامن(83) رقم (؟) 

. الكيس الامن(83) رقم( (". 

. الكيس الامن(83) رقم (4). 

4. الكيس الامن 22 / مواد التضمين 


يتم تسليم الكيس الامن 25 الحاوي على الذاكرة الخارجية (1058) من قبل مدير المحطة الى منسق مركز 
الاقتراع الذي يقوم بدوره بجمعها من المحطات كافة فى كيس امن 23 لغرض الارسال الى مركز التسجيل 
ليقوم مدير مركز التسجيل بجمع الاكياس الامنة 83 الخاصة بمراكز الاقتراع فى كيس امن 282 وارساله الى 
مكتب المحافظة ثم المكتب الوطني. 
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رابها : تعبئة منسق مركز الاقتراع 
بعد اسستلام المنسق للمواد المذكورة اعلاه فى ثالث يقوم المنسق بتهيئة خمسة اكياس امنة حجم 22 لوضع 


»٠© 


الانى : 


.١‏ الكيس الامن 82 رقم |( ١‏ ) (انسخة المكتب الوطني) يوضع فيه الاتى: 
- الاكياس الامنة 23 رقم )١(‏ لجميع المحطات 
- الظرف 23 الذي يضم الاستمارات (57) الخاصة بتسليم واسترجاع المواد. 


؟. الكيس الامن 82 رقم ( 7 ) (نسخة مكتب المحافظة) يوضع فيه الاتى: 

- الاكياس الامنة 83 رقم (؟) لجميع المحطات 

- ظرف 83 الذي يضم الاسستمارة )5٠0(‏ استمارة التقارير. 

- الكيس الامن 23 الذي يضم استمارات حضور وانصراف الموظفين. 

*. الكيس الامن 82 رقم ( " ) : يوضع فيه الاتى: 

- الظرف الذي يضم استمارات التسوية والمطابقة النسخ الاحتياط واستمارات النتائج غير المستخدمة. 
استمازات الشكاوى غسس اللستتخدمة وسحل مفسق المركز. 


4. الكيس الامن 82 رقم ( ؛ | : يوضع فيه الاتى : 
- الاكياس الامنة 83 رقم (5) لجميع المحطات الذي يضم البطاقات المسحوبة ووصولات السحب. 


6. الكيس الامن 22 رقم |( ه ) : يوضع فيه الاتى : 
- الاكياس الامنة 22 لجميع المحطات ( مواد التضمين ) ( كيس مكتب المحافظة ) . 


ك5 
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آنآ 


وج سم خروم وجو سم خووم وج سم خيوم 
ممعم ملسم مسيم 

( مجم م م) 
(9) 0 (©) 0 () 0# 
(90 ) صم مجم (29 ) سم مجم (20 ) سم مجم 


مسح 
لصم وأتسحجم ( 9 جوم أواج ) وجضوم ججبدت 





وو سم خووم 
تر مسيم 


(2) 0 
(29 ) مم صجي 








قوم خجوم 
اي مسيم 


(7) 0 
(29 ) ممم صمي 















| قبسم 
جوم دم 
ممصم (2) 
ع (ع ) 
مج سيم 





اي 





اندهع لظف 


الدرياف زيند 
(9ع) سم صمي 





النصويت الخاص 


سيسمح للفتات المشمولة بالتصويت الخاص فى كل المحافظات ممن يحملون بطاقة الناخب البايومترية 
حصراء للمشاركة فى عملية التصويت الخاص قبل يوم الانتخابات العام ب /4 ساعة والذي سيوافق فى 
يوم "١7١ /٠١١/6‏ ستجرى عملية اقتراعهم فى مراكز مخصصة لهم وستتبع الاجراءات نفسها التى 
سيعمل بها فى محطات التصويت الاعتيادية. 

سيكون هناك عدة تحقق تضم قاعدة بيانات سجل ناخبى التصويت الخاص على مستوى المحطة بالاضافة 
الى سجل ناخبين ورقى يتضمن اسماء الناخبين للفئات المشمولة ب (التصويت الخاص) تم اعداده وفقا 
للبيانات المقدمة من قبل الوزارات الأمنية. 


أولا : سجل الناخبين : 
أ. سجل الناخبين النهائى: سجل يتضمن بيانات الناخبين غير قابل للطعن فيه والذي تم نشره بعد الانتهاء 


من فترة تقديم الاعتراضات ويتم استخدامه فى يوم الاقتراع للتصويت بموجبه. سيكون لدينا نوع واحد 
من الناخبين في التصويت الخاص وهم الناخبين الذين يحملون بطاقة الناخب البايومترية حصرا. 


ب. سيكون فى كل محطة اقتراع الاتى : 

- جهاز التحقق الالكتروني يحتوي على بيانات ناخبي التصويت الخاص فى المحطة. 

- نسخة ورقية من سجل الناخبين خاص بهاء مدرج فيه اسماء الناخبين » ويتضمن السجل حقلاً خاصا 
لتوقيع الناخب وبصمته قبل الادلاء بصوته. 

- الكتيب الخاص باسماء المرشحين لكافة الدوائر الانتخابية فى عموم العراق داخل منصة الاقتراع. 


ثانيا : اوراق الاقتراع: 

يمنح منسق مركز الاقتراع كل مدير محطة ( ٠‏ 5) ورقة اقتراع ذات أرقام تسلسلية على شكل رزم فى علب 
الممنوحة لكل محطة اقتراع والأرقام المتسلسلة الخاصة بتلك الأوراق على استمارة تسليم واسترجاع مواد 
الاقتراع بين مركز ومحطة الاقتراع رقم (717) ويقوم مدير المحطة بالتوقيع على الاستمارة للمصادقة على 
استلام اوراق الاقتراع والمواد الحساسة الاخرى. 
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يقدم الناخب البطاقة البايومترية (طويلة الامد) إلى مسؤول التعريف ووثيقة اثبات الشخصية التى تحتوي 
على صورة فوتوغرافية على ان تكون هوية الاحوال المدنية او البطاقة الوطنية الموحدة او شهادة الجنسية 
العراقية ومطابقتها مع البيانات المدونة فى بطاقة الناخب. 

اسه : 

في حال تم تأشير ورقة الاقتراع بمحافظة غير التى ينتمى اليها الناخب اودائرة انتخابية غير الدائرة التى 
يصوت لها الناخب سيقوم جهاز العد والفرز الالكترونى بارجاع الورقة وعدم ادخالها الى صندوق الاقتراع 
مما يضطر الناخب الى استبدالها ويتم اتباع الاجراءات المذكورة لاحقا الخاصة باستبدال ورقة الاقتراع 
وتعتبر الورقة التى تحمل الاشارة الخاطئة ورقة تالفة. 

لايوجد تصويت كادر في يوم الاقتراع الخاص . 


رابعا :. سحب بطاقة الناخب : 

يقوم مسؤول التعريف بسحب بصطاقة الناخب ثم ملء وتسليم الناخب وصل سحب البطاقة . 

يقوم مسؤول التعريف بحفظ البطاقات المسحوبة في كيس امن حجم (83) | حيث يتم وضع رزمة تتكون 
من (6؟) بطاقة وربطها برباط مطاطي ثم توضع الرزم فى الكيس الامن 23 مع النسخة الثانية من 
وصولات السحب ) . 

يتضمن تقرير الغلق لجهاز التحقق عدد المصوتين الكلي ليتم مطابقته مع عدد البطاقات المسحوبة والتي 
سيتم وضعها فى الكيس الامن 83 . 

في حال كانت البطاقة البايومترية غير مقروءة يتم عزلها ووضع ملصق (ستكر) ووضعها فى الكيس الامن 
الخاص بالبطاقات المسحوبة . 


خامسا : اصدار ورقة الاقتراع : 

ورقة الاقتراع تكون وطنية لجميع الدوائر الانتخابية . 

بعد قراءة 015 ورقة الاقتراع وخزنه فى الجهازين يقوم مسؤول التعريف بارجاع الورقة الى مصدر اوراق 
الاقتراع الذي يوضح للناخب آلية التصويت على الورقة بشكل حيادي تماما ولا ينبغي أن يشير إلى ورقة 
الاقتراع كما لو كان يبدو أنه يخبر الناخب بالتصويت لمرشح معين. ويكون التأشيرعلى البوستر الذي 
يوضح كيفية التصويت على ورقة الاقتراع كالاتى: 

- التأكد من قيام مسؤول التعريف بالتأشير على المحافظة ورقم الدائرة للناخب. 

- ضع الاشارة على رقم المرشح الذي ترغب باختياره 
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سيرفض جهاز العد والفرز الالكترونى الاوراق التالية: 

.١‏ الورقة التى تحمل اشارة امام محافظة او دائرة انتخابية خاطئة غير الدائرة التى ينتمى اليها الناخب. 
سيقوم جهاز العد والفرز الالكترونى بارجاع الورقة وعدم ادخالها الى صندوق الاقتراع مما يضطر الناخب 
الى استبدالها ويتم اتباع الاجراءات المذكورة لاحقا الخاصة باستبدال ورقة الاقتراع وتعتبر الورقة التى 
تحمل الاشارة الخاطنة ورقة تالفة. 

". تحمل اشارة لأكثر من محافظة أو اكثر من دائرة انتخابية . 

“. تحمل اشارة لمرشح ولا تحمل اشارة للدائرة الانتخابية او المحافظة. 

؟. الورقة التى لم تمر عبر جهاز التحقق. 


تتم قراءة الاشارة المدونة على ورقة الاقتراع وتحديدها ان كانت صحيحة او باطلة وعدها وفرزها واحتساب 
اصواتها وفقا للحالات التالية: 


* الاصوات الصحيحة: 
اشارة داخل المربع امام المحافظة و رقم الدائرة الانتخابية واشارة بقلم التأشيرعلى رقم المرشح تشير الى 
اختيار الناخب. 


* الاصوات الباطلة: 

.) لا تحمل اشارة لمرشح ( ورقة خالية‎ .١ 

؟. تحمل اشارة لأكثر من مرشح 

“. تحمل اشارة بقلم اخر غير قلم ( الختم) التأشير . 


سادسا : الاسثتمارات : 


. ؛ ) مع التأشير على حقل التصويت الخاص في الأعلى‎ ١( استمارة التسوية والمطابقة والمطابقة‎ .١ 
. استمارة النتائج (7: ) تستخدم فى عملية العد والفرز اليدوي‎ ." 













٠‏ سجل الناخبين 

والعد الالكتروني يتم وض , 
الاكياس الامنة 82 داخل " : 
صندوق التعبئة 


بعد الانتهاء من عملية الفرز 





٠.‏ سجل مدير المحطة 
٠‏ الكيس الامن(83 ) 


٠.‏ الاقفال الامنة التالفة 














٠‏ اوراق الاقتراع غير 
المستخدمة 

٠‏ ظرف اوراق الاقتراع 
التالفة والمستبعدة 





استمارة 41 


استمارة 43 ان 


٠.‏ النسخة الأولى من 


استمارة 41 


٠.‏ الذ ٠.‏ 3 الثالثة من 
استمارة 43 ان 
وجدت 


9 الذ . 3 الخالثة من 


البطاقات المسحوبة 
(كل رزمة 25 بطاقة ) 


الكيس الامن ( 82) 
رقم (1) 


الكيس الامن ( 82) 
رقم (2) 


م 
5ك 
32 
لم 
7 
سيد- 


الكيس الامن ( 82) 
رقم (4) 


الكيس الامن ( 82) 
رقم (5) 


الكيس الامن (83) 
يسلم الى مدير 
مركز التسجيل 


الى مكتب 
المحافظة 


(83) رقم 


الاكياس الامنة ا 
(2) المرسل 


الحاوي على 
البطاقات 


الكيس الامن 
(83)رقم (4) 


النسووية 
ووصولات السحب 


الاكياس الامنه 
(82) رقم (5) 


المرسل الى 
مكتب المحافظة 


(83) رقم 


الاكياس الامنة 





ملحق رقم )١(‏ استمارة التسوية والمطابقة ١(‏ ؛ المحطة الاقتراع لانتخاب مجلس 
النواب العراقى "١‏ للتصويت العام والخاص 





الرقم التسلسلي ١‏ 4 
زُماردى زنجيرميى الباركود 


ياركؤد 


المحافظة رقم رقم الدائرة الانتخابيه مركز التسجيل / رقم 
باريزكا ماره ا بازندى ههلبزاردنهكان ناوهندى تؤمار زماره 





رقم مركز الاقتراع 001 الاقتراع رقم محطة الاقتراع 
زماردى ناوهندي دهنكدان ناوى ناوهندى دهنكدان زماردى ويستكدى د«نككدان 
الارقام التسلسلية للأقفال المستخدمة / الرقم التسلسلي لجهاز التحققالالكتروني 
ف عاو صتدوى قتاع زماردى زنجيرديى ناميْرى ليكؤلينهوه 


زماردى زنجيرديى كلؤمه بهكارهاتووكان 
بؤداخستنى سندوقى دهنكدان 


را | 4 الرقم التسلسلي لجهاز العد والفرز الالكتروني 
الرقم التسلسلي للقفل المستخدم في غلق البوابة الخاصة بوحدات الخزن الخارجي 50-1810 158) لجهاز العد ا ه«ل4 2 2( زُماردى زنجيرهديى ناميزى جياكردنه وه وزرماردنى نهليكترونى 





والفرز الالكتروني قبل بداء الاقتراع 
زُماردى زنجيرديسى كؤلؤمى بهكارهينراو بؤ داخستنى دهروازدى تايبهت به يهدكهدى 
ههلكرتنى ددرهوه 50-8411 , 158لا ناميرى جياكردنهوه وزماردنى نهليكترؤنى ييْيش دمستييكردنى دهدنكدان ا 


الرقم التسلسلي للقفل المستخدم في غلق البوابة الخاصة بوحدات الخزن الخارجي 50-8810 , 058 لجهاز التحقق 
رُماردى زنجيرهيى كؤلؤمى بهكارهيْنراو بؤ داخستنى دهروازدى تايبدت به يهكدى ههلكرتنى 
دهرهوه 50-8611 » 158 ثاميرى ليكؤلينهوه 


الرقم التسلسلي لصندوق الاقتراع 
زماردى زنجيرمى سندوقى ددنكدان 


ملاحظة : يجب اعادة عد الفقرات ادناه لمرتين لضمان الدقة / تيبينى : بيويسته زماردنى بزكهكانى خوارهوه دووجار بزميردريت بؤ مسؤكهركردنى ووردبينى 


العدد الاجمالي لاأوراق الاقتراع المستلمة ين السعوبة ٍ / [ ا 
دونكده كيشسير 0 
كؤى كشتى يهراوى دهنكدانى وهركيراو كارتى ذال لا رات 


ارقام الاقفال الامنة المستخدمة لغلق صتدوق ”ماردى كؤلؤمه بهكارهاتووكان بؤداخستنى سندوقى دمنكدان 
الاقتراع بعد انتهاء عملية العدوالفرز الالكترونى باأشٍكؤتايى برؤسهى زماردن وجياكردنهومى نهليكترؤنى 


الرقم التسلسلي 1 1 

ملك وس ظ | اللسسيا 
عدد الناخبين الكلي في سجل الناخبين 03 ع 5 6 : : 5 

>-0000 ارت سس ل هن 








: 0 ْ ' 5 1 | عد سس با 1 ا را 000 ) 
دعاك الى 2 الات لمك / اسن احسندى وايستكدى اه نكدان ١‏ | غلق حقيبة جهازٌ العد والفرز الالكتروني | جانتاق تَاميّرى رماردن وجياكردنهودى نهليكترؤنى 


مي ) انرق التسنسني فق كفم .. لون انيمي عويب تق [ ا 
م ١‏ عددالتواقيع و البصمات في سجل الناخبين في غلق حقيبة جهاز التحقق الالكتروني بؤداخستنى جانتاى ناميرى ليُكؤلينهودى نهليكترؤنى 


عدد المصوتين في تقرير جهاز التحقق الالكتروني ١‏ الرقم التسلسلي للكيس الامن ( 83 ) رقم ( 4 ) 
كؤى كشتى دهنكدهران له رايؤرتى ثاميرى ليُكؤلينهودى نهليكترؤنى زماردى زنجيرديى تورهدكهى باريزراوى (83اى زماره (4) 
اح سجرج جاح ةجاح سج جرح حراج جاح جاح جات اح احاح د د د د د د 81د - -------- - - - - - - 2 - - - -- - - << | هري بسي | الرقم التسلسلي للكيس الامن (85) الحاوي على ال( 088 ) 
عدد اوراق الاقتراع غير المستخدمة ماردى زنجيرهديى تورهكدى ياريُزراوى 85 كدوا( 58لا ) لهدخؤدهكريت 
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كؤى يه راوى دهنكدانى به كارنههاتوو لل ا و ار ع ا عا و و و والطساساهة طاد سا لد د كسد كك 


عدد اوراق الاقتراع التالفة «ج#ثق )| يُمارى زجيرهيى تورهكدى ياريزراوى (83)ى زماره )١(‏ 


كؤى يه راوى دهنكدانى له كاركهوتوو 4" الرقم التسلسلي للكيس الامن 83 رقم (؟) 
1 زماردى زجيرديى توردكدى ياريزراوى (83)ى زماره (1) 
عدد اوراق الاقتراع المستبعدة اسح ا ا ا ا ا ا يي ا ا يي يي اا اي يي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ار سسا 
ا 0 الارقام التسلسليةيللاقفال المستخدمة في غلق صندوق التعبئة 
- 





زماردى زنجيرهيى,كلؤمه بهكارها تووهدكان بؤداخستنى سندوقى داكردن 


مجموع اوراق الاقتراع خارج الصندوق (8١154+1+/ا١)‏ 2 


0 : الرقم التسلسي للقفل المستخدم في غلق البوابة الخاصة بوحدات الخزن الخارجي 
0 2 0 ! التي ل 1[ ا 1" مامه ٠‏ 158 لجهاز العد والفرز الالكتروني بعد ارسال النتائج و تعبئة 058 
كؤى يدراوى) مكف ان دز ونكت 35 زماردى زنجيرديس كؤلؤمى بهكارهينراو بؤ داخستنى دهروازدى تايبهت به يهكدى 
عدد اوراق الاقتراع الباطلة ههلكرتنى دهرهوه 50-8410 » 58( ناميْرى زماردن وجياكردنهودى نهليكترؤنى ياش 
ا 1[ ا ناردنى نهنجامهكان وداكردنى 058 
جموع اوراق الاقتراع داخل الصندوق ( ١+ ١4‏ ؟) ل ملاحظات التسوية تيبينييهكانى يهكلاكردنهوه 
5" كؤى يهراوى دهنكدانى ناو سندووق ( 7٠١+ 1١4‏ ) 


ملا حظة :١‏ الل 2 لا ]ة | لمر 2705 0353 ارا 
تيِبينى : ينويسته كؤى خانهكانى )١17/+ 017 1١(‏ يهكسان بيت له كهل خاندى (7 )١‏ 


ا ا ا لاف ال ل 2220 الداق 
تيبينى : بنويسته كؤى خانهكانى )١/8+ 17 ١(‏ يهكسان بِيْت له كهل خاندى (1 )١‏ 


مو ٠+‏ .هه عدد اوراق الاقتراع غير المتطابقة عدد اوراق الاقتراع داخل الصندوق 
8381-0 | كؤى يهراوى دهتكدانى ناهاوتا كؤى يهراوى دهنكدان ناو سندوق 




















ملاحظة ؛ المطابقة تملىء فقط في العد لد رن وت لطر عن م لت ال ل لات اسم مديرالمحطة ‏ , 
تيبينى: هاوتاكردن تهنها له زماردن وجياكردنهودى دوستى يل فيك 5-6 كؤتايى يرؤسهى زماردن وجياكردنهوه ودابهشكردنى دهنكهكان ناوى به ريوهبهري ويْستكه 
اسم الموظف / اسم الموظف / اسم الموظف / رقم الهاتف . 
ناوى كارمهئد ثاوى كارمهند ناوى كارمهند زماردى تهلهفون 
رقم الهاتف | رقم الهاتف | رقم الهاتف | لك 
ذما, دى تهلهفون أماردى تهلهفؤن زُمارمى تهلهفون التوقيع / نيمزا 
التوقيع / التوقيع / التوقيع / انط /منة 
نيمزا ئيمزا نيعلا ئيمزا التاريخ / ميزوو 
الرقم التسلسلى الباركود 4 
ماردى زنجيرهد و 
يى ياركؤد 


ده 


















































ملحق رقم (؟) استمارة النتائج (47) لمحطة التصويت العام لانتخاب مجلس 
النواب العراقى "١ "١‏ 





ياركؤد 
جد بر[ [ اج اسجم | © سرسيراثر| [ [ [ اس ظ 


مانت | نهد | مدص 
ا | «_ 4# اننم ط1 ” | | هه | | 
كس امس( 


لابدرمى 1 7 





: ه 


ملحق رقم (") استمارة النتائج ( 57) لمحطة التصويت الخاص لانتخاب مجلس 
النواب العراقى ١٠١ "١‏ 


سهربهخؤى ههلبراردنهكان 


رقم مركز الاقتراع اسم مركز ك 
ذماردى ناوهندى دهنكدان ناوى ناوهندى دهنكدان 


اسم الموظف / ناوى كارمهند اسم الموظف / ناوى كارمهند اسم الموظف / ناوى كارمهند اسم الموظف / ناوى كارمهند 1 : 59 
ناوى به ريوهبهرى ويستكه 
رقم الهاتف / زماردى تهلهفون رقم الهاتف / زماردى تهلهفون رقم الهاتف / زماردى تهلهفون رقم الهاتف / زماردى تهلهفون رقم الهاتة 
التوقيع/ 2 نيمزا التوقيع/ 2 نيمزا التوقيع/ 2 نيمزا التوقيع/ 2 نيمزا زماردى تهلهفون 

التوقيع / نيمزا 


الرقم التسلسلي : صفحة ركيم من 
زماردى زنجيرهيى باركو لايهدردى زماره ١١‏ له 





66 











ك6 











لل لس يل لط لمالا 
لل نلمط ساكم_ لانتس 2ك _ ا لك 


0 4 2 000 ا 0 
1 سيلا 


000 
ع عع ا ع ع عع م عاك نه عام م مده كد 


غ6 ومع صب سوير ححص لمسيم 


ه ط١١ذوه٠‏ 
معومجموم 2 م م6 
66 سوسم م6 ميم ب عم 
أ : سجبب ب بعصم لهذا 1 1 1 
سر )م0 5 ؟>ج م 
صجزم © د بمومجبجر ‏ م لجسيمم بص )جسم جمدو 
صر ٠‏ بتبيي ووروج صبجتصام ص ك5 60م م ضر مرس لتموم وق 6 مج وموم مجو كرو 6 م ع 
3 1 عع دسم م بدك 7 3 صودن 
- 
زج )مم د 60س جججتج جم 0 مجممم ووم ججبجبجم6 6م 0 7 
صم مس6 0] د وس كبيس سم م يسم وسبسي عم 2 5 
٠‏ . ©» # 
0 مجممم لمج م6 ييه ارم مججججم6 9 
مسيم جسم - 2 
5 جسبجب م صعجيم 0 
6 6 0 8 ب 
6 م ٠‏ 








»© 


ملحق ( 4) استمارة التقرير اليومى (++ ) 


»© 


يت العام 


/وة 





تعقادرا 


5 55 55 55 501 50 50 1ل لحم م_لتلال 
لل لل لل لل ل ةك امسللل ل 
للخ م للها 





طم جز د مر لوجم 0 نذا 
' ترد شدي اق ديا لحن ريت وتوف نوز سير ١‏ .1 6 
سبسم وسبويسيم | ز سوسم | مسبس ()سبسو ع سكيس كسب مسوم 
- 
| 4 صزمي عجو د 600 زر ججججب م 6 جومم ومروججم6 6م وهو : 
صر ل ل 
إىا 


53 53 53 533 115 55 51 535 338 551 533 533 533 533 3351 533 18 597 كك 
ل ل ار لل ل الب 


5 بب0-7- ْ ولعي يني دياز رسي م | 0 
١ ْ‏ عست لتبسبسجم سوج د عسي يسجسيس دمسوسم اج 
ا - : 2 م ذقعاية لا نا ناتخ لقا رخاف ااا ال 70 
أ ص مس6 0 د يسيسسيسوم ([)سبسيم ساسسيس عمسو 
17 
أ ل جم صمحم 
ل لمجم مسج صبم كعبت تمر مج سر عم لك ٍ ٍ 


 ٠ 5‏ مشست وموم كسمم كبجس مم ووه مر هم /أمستديد عراف تحي ام اه اده زو ان تاف .0 
د بس يسم | سي ومست سب مستبس | رسةميسم مسيزهم م 5 ببسم بس جسم د )يسيم بسمجسيصس كسس لوسر زه لها 


افم ين حيري براه روا لبر وو هر 
7 صجذه مز د يجب لمم قي وجي صصص مجو 





ملحق رقم (د) استمارة التقرير 


اليومى 


ي| ٠6اخ‏ للتصويت الخاص 


ملحق رقم (”) استمارة 0 )"١‏ تسليم واسترجاع مواد الاقتراع والاجهزة 
الالكترونية بين مخزن المحافظة ومركز التسجيل : عام/ خاص. 


سهربهخؤى هدلبزاردنهكان 


كك | رقم الدائرة الانتخابية رقم مركز التسجيل | ظ | 


ناوى ياريزكا ماردى بازنهى هدلبؤار دندكان زماردى ناوهندى تؤمار 














ناوى ناوهندى تؤمار 0 تاييدت 5 | 


تسليم مواد مراكز الاقتراع / بيدانى كهلويهلى ناوهندهدكانى دهنكدان 


العدد الكلي لمراكز الاقتراع / كؤزماردى ناوهندهكانى دهنكدان ها ا 
عدد اوراق الاقتراع المستلمة (الاحتياط) ظ ظ استمارة شكاوى العدد 
كؤزماره يه راوى دهنكدان وهركيراو(يهدهمك) فؤرمى سكلا كوؤى 


جهاز الوسط الناقل١‏ 875 ) العدد العدد الكلى لجهاز التحقق الالكتروني مع الحقيبة والملحقات (الاحتياط) اعد 


تاميرى كواستنهوه ( 8785 ) كؤى كؤى كشتى تأميرى ليُكؤليْنهودى نهليكترؤنى لهكهل جانتاو هاوبيجهكانى يهدمك) كؤى 


الاستمارات ومغلف المواد المطبوعة والبوسترات العدد 5 العدد الكل لاجهزة العد والفرز الالكتروني على مستوى المحطة (005 0) مع الحقيبة والملحقات(الاحتياظ) 2ل | ا 


فؤرم وبدركق كهلويةلة جايكراودكان ويؤستهرمكان كفى | | | كؤزماردى امَيْرى زماردن وجياكردنهودى نهليكترؤنى لهسهر ئاسى ويستكه (0-205) لدكهل جانتاو هاوييْجهكانى (يدددك) كؤى للا 
مغلف منسق مركز الاقتراع لاسستمارات المحطة ( الاحتياط) العدد العدد الكلي لصناديق الشكاوى العدد 
بدركهى سازكدرى ناوهندى دهنكدان بو فؤرمى يددمكى ويُستكه (يهددمك) كؤى | كؤزماردى ستّدوقهكانى شكالاكان 
عدة مركز الاقتراع العدد 
كهرهوستدى ناوهندى دهنكدان كؤى 
تسليم مواد محطات الاقتراع / ييدانى كهلويهلى ويُستكهكانى دهنكدان 
العدد الكلي لمحطات الاقتراع )كؤزماردى ويستكهكانى دهنكدان تكسم 
١‏ العدد الكلى لاوراق الاقتراع المستلمة الرقم التسلسلي من الى 
كؤزماردى يه زاوى دهنكدان ودركيراو زماردى زنجيرهديى ‏ له بو 
العدد الكلى لجهاز التحقق الالكتروني مع الحقيبة والملحقات صناديق التعبئه والنقل 
كؤى كشتى تأميزى ليُكؤليْنهودى نهليكترؤنى لدكهل جانتاو هاوييْجهكانى سندوقى كؤكردنهوه وكؤازتنهوه 


3 العدد الكلى لاجهزة العد والفرز الالكترونى على مستوى المحطة (0-005) مع الحقيبة والملحقات مقضات القصويتك 
كابيندى دهنكدان 


كؤزمارمى نامَيْرى زُماردن وجياكردنهودى نهليكترؤنى لدسدر ناسى ويْستكه (0-605) لهكدل جانتاو هاوييْجهكانى 
الكمية المستلمة / برى ٍ فلن | 4 ارات ال 3 


علب اكلام التاشير بدركدى فؤرمهكانى ويستكه 
بوكسى بيُنووسى نيشانهدانان 


احبار الاقتراع مغلف المواد الطباعية 


مدرهكهبهكانى دهنكدهان بدركدى كهلويهله جايكراودكان 


5 سجلات الناخبين النهائية عدة محطات الاقتراع 
تؤمارنامدى كؤتايى دهنكدهدران كهرهستهدى ويستكدى كانى دهنكدان 


صناديق اوراق الاقتراع 1 دفاتر وصولات سحب بطاقة الناخفب 
سندوقى يهراوهكانى دهنكدان ١‏ يسؤلهى راكيشانى كارتى دهنكدهر 
































6 


ملاحظة / تيْبِيِنى 








اسم المسلم فى المخزن اسم مديرمركزالتسجيل 


ناوى يدهر له كؤكا ناوى بهريُوهبهرى ناوهندى تؤمار 


التوقيع | نيمزا التوقيع نيمزا 


التاريخ /ميزوو / التاريخ/ميزوو / 


5 استرجاع ( مواد الاقتراع غير الحساسة ) من مركز التسجيل الى مخزن المحافظة /كهراندنهودى ١‏ كهلويهلهكانى دهنكدانى نهههستيار) له ناوهندى تومارهدوه وه بق كؤكاى ياريزكا 


العدد/ كؤى العدد/ كؤى 
منصات التصويت 80 2 الكيس الامن 62 يحتوي المصابيح والاكياس والاقفال الامنة ( غير المستخدمة) والمقصات والكاتسات | ا 


كابينهدى دهنكدان تورهكدى ياريُزراوى 82 كهواجرا وتوره كه وكولومه ياريزراوهكانى ( به كارنه هيْنراوه ) ومه قهدس وكابيسه لهخودمكرييت 








اسم مديرمركزالتسجيل اسم المستلم فى المخزن 


ناوى بهريوهبهرى ناوهندى تؤمار ناوى يدهر له كؤكا 


التوقيع / نيمزا التوقيع / نيمزا 





التاريخ / ميزوو / التاريخ /ميزوو ٠١ / ١/‏ 





م6 





























































































































ملحق رقم (/) استمارة رقم ( 57) تسليم واسترجاع مواد الاقتراع والاجهزة 
الالكترونية بين مركز التسجيل ومركز الاقتراع : عام /خاص 


استمارة تسليم واسترجاع مواد الاقتراع والاجهزة الالكترونية بين مركز التسجيل ومركز الاقتراع ( عام / خاص ) 
فوؤرمى ييدان وكهراندنهودى كهلويهلهكانى ددنكدان وتاميره تهليكترؤنيهكان نيؤان ناوهندى تؤمار وناوهندى دهنكدان ( كشتى + تايبدت ) 


رقم المحافظة اسم المحافظة أ رقم الدائرة الانتخابية رقم مركز التسجيل 


زمارى ياريزكا ناوى ياريزكا زماردى بازندى هدلبزاردنهكان زماردى ناوهندى تؤمار 


رقم مركز الاقتراع اسم مركز الاقتراع 


زماردى ناوهندى دهنكدان | ناوى ناوهندى دهنكدان | 























عدد اوراق الاقتراع المستلمة (الاحتياط) 


كؤزماره يه راوى دهنكدان ودركيراوايهددك) 


2 جهاز الوسط الناقل( 815 ) العدد 0-0-0-7 كا الصتم كاوق 
ناميْرى كواستنهوه ( 875 ) فؤرمهكانى سكالا 


الاستمارات ومغلف المواد المطبوعة والبوسترات عرد العدد الكلي لجهاز التحقق الالكتروني مع الحقيبة والملحقات (الاحتياط) 


فورم وبهركى كدلويهله جايكراودكان ويؤستهردكان كوؤى كؤى كشتى تأميزى ليكولينهودى نهليكترونى لدكدل جانتاو هاوييْجهكانى (يهدهدك) 


مغلف منسق مركز الاقتراع لاستمارات المحطة ( الاحتياط) 2 العدد الكلى لاجهزة العد والفرز الالكتروني على مستوى المحطة (05» 0) مع الحقيبة والملحقات(الاحتياط) 00 
ئى 


بدركدى سازكدرى ناوهندى ددنكدان بؤ فؤرمى يددمكى ويْستكه (يهددمدك) كؤزمارمى نامَيْرى زماردن وجياكردنهودى ثدليكترؤنى"لهسدر ناسى ويْستكه (و0-0) لدكهل جانتاو هاوبيّجهكانى (يهدمدك) 
عدة مركز الاقتراع العدد صندوق الشكاوى العدد 
كهرهستدى ناوهندى دهنكدان كوؤى ٠‏ سندوقى سكالاكان كؤى 


تسبليم مواد محطات الاقتراع / بِيْدانى كهلويهلى ويُستكهكانى دهنكدان العدد الكلي لمحطات الاقتراع / كؤزمارهى ويستكهكانى دهنكدان 











العدد الكلي لاوراق الاقتراع المستلمة الرقم التسلسلي من الى ظ 
كؤزمارهدى يه راوى دهنكدانى وهدركيراو | | | زماردى زنجيرهديى له ٍ 














د 0 قْ ود و تت د و عدة ت الاأقترا 
العدد الكلى لاجهزة التحقق الالكترونى مع الحقيبة والملحقا العدد ) صناديق التعبنه والنة ة محطات الاقتراع 
لأا كؤى كشتى ثاميْرى ليُكؤليْنهوه لدكدل جانتا وها وبيْجه كانى كؤى سندوقى داكردن وكواسنهوه كهرهوستدى ؤيستكه كانى دهنكدان 








العدد الكلي لجهزة العد والفرز الالكترونى على مستوى المحطة (0-605) مع الحقيبة والملحقات العدد مغلف المواد المطبوعة والبوسترات سجلات الناخبين النهانية 
كؤزماردى ناميّرى زماردن وجياكردنهودى تدليكترؤنى له سهدر ناسى ويستكه (0-05) لدكدل جانتاو هاوييّجهكانى كوؤى /؟ يدركدى كالويدله جايكراودكان ويؤستهردكائى تؤمارنامدى كؤتايى دهنكدهران 


الكمية المستلمة / برى ودكيراو 


علب اقلام التاشير احبار الاقتراع مغلف استمارات المحطة 
بؤكسى بيُنووسى نيشانهدانان مدردكهبهكانى دهنكددان بدركدى فؤرمهكانى ويستكه 


م ا)صناديق اوراق الاقتراع نصات التصويت م ,| دفاتر وصوح بييبييبيينطاقة الناحيم 


5 إلدى راكيشانى كارتى دهنكد 
سندوقى يهراوهكانى دهنكدان كابيندى دهدنكدان يسولهدى راكيشانى كارتى دهنكدهر 
































ملاحظة / تيبينى 








اسم مدير مركز التسجيل اسم منسق مركز الاقتراع 
ناوى بهريوهبهرى ناوهندى تومار ناوى سازكهرى ناوهندى دهنكدان 
التوقيع/ نيمزا التوقيع/ نيهزا 

التاريخ/ ميزوو / التاريخ/ ميُزوو  "٠١*” / ١‏ 





5 استرجاع (مواد الاقتراع الحساسة) والاجهزة الالكترونية من مركز الاقتراع الى مركز التسجيل/ كهراندنهودى | كهلويهله هدستيارهكانى دهنكدان ) وئاميزه نهليكترؤنيهكان له ناوهندى دهنكدان بؤ ناوهندى تؤمر) 
































الرقم التسلسلي للكيس الآمن 82 رقم (١االمتضمن:‏ | | ] الرقم التسلسلي للكيس الآمن 2 رقم (5)االمتضمن: 
زمارمدى زنجيرهيى تورهكدى ياريُزراوى 22 زماره )١(‏ ثهمانه ى خوارهوه لهوخؤدهكرىق إٍ زماردى زنجيرهيى تورهكدى ياريزراوى 2 زماره (؟) ثدمانه ى خواردوه لهخؤدهكرىق العدد / كؤى 
ا 0 الكيس الامن 23 المرسيل الى مكتب المحافظة نوورهكدى ياريزراوى 3 كهدوا نيردراوه بؤ نووسينكدى ياريزكا لا 
ْ 5 العدد / كؤى | ف 83 الن استمارة التقارير 1١ ١‏ ) زهرفى 83 كهوا فؤرمى رايؤرتهكانى| ٠١‏ إى له ا 
الكيس الامن 83 المرسل الى المكتب الوطني ظ موه مد اسه نس اا ع ماد وعد ص ب 0 61 لك 
توزدكدى ياريُزراوى 83 كه وانيردراواه بو نووسينكهق نيشتماذ 0 الت كح سو سك د رت ول 
اد ا سويد قََ | [ ] الارقام التسلسلية للاقفال الامنة المستخدمة ا 
ظرف 83 الذي يضم الاستمارة ( “11 ) | ضي غلق صندوق الشكاوعف"ت 6 , ظ ا 
زهرفى 83 كهوا فؤرمى ( 11 اى لهخؤدهكرىق ا ماردى زنجيرهيى كؤلؤمه ياريزراوهكانى 
ا بهكارهاتوو بؤ دخستنى سندوق سكاه 
الرقم التس لس كة للكتي ادر ع نت 00 التطضيمنة لكا الرقم التسلسلي للكيس الآمن 82 رقم ( 1 )المتضمن: 
زماردى زنجيرهديى تورهكدى ياريزراوى 2 زماره (") نهماندى خواردوه لهخؤدهدكرى ٍْ كفازدق زنجيرديى تو77220! ياريزراوى 82 ذماره 7 تدان لدخؤدهكرئ 
ِ 
لا ظرف23 الذي يضم استمارات المحطة (الاحتياط |/زهرفى 83 كدوا فؤرمى يهددكى ويْستكه لهخؤدهكرى - ْ 
استمارة ١٠١‏ ) غير الم تخدمة سجل منسق مركز الاقتراع ٍ ا الاكياس الامنة 03 التي تضم بطاقات الناخبين المسحوبة و وصولات السجحب العدة ححح 
] 5 ٍ تورهكهدى ياريزراوى 3 كه وا كارتى دهنكدهرانى راكيشراوه ويسؤلدى راكيشان له خؤددكريت طم 
زه الرقم التسلسلي للكيس الامن 3 المتضم| عدد صناديق اوراق الاقتراع عدد صناديق التعبئة والنقل 
زماردى زنجيرهيى توردكدى ياريّزاوى 23 كه و ندمانهى خوارهوه لهخؤدمكرييت كؤى سندوقى يهراوى دهنكدان كؤى سندوقهكانى داكردن وكواستنهوه | 














0 الاكياس الامنة 25 اكياس(01518)) / تورمكدى ياريزراوى 85 توورهكدى (1058) العدد / كؤى 


اجهزة التحقق الالكتروني مع الحقيبة وا ملحقات ١‏ ز الوسط الناقل (875 
ل تاميْرى ليُكؤْليْنهوهى تهليكترونى لدكهل جانتاو هاوييجهكانى العدد / كؤى جهاز لو ع فل 519 العدد / كؤى م 


تاميْرى كواستنهوه (875) 
0 اجهزة العد والفرز الالكتروني على مستوى المحطة (2-605) مع الحقيبة وال ملحقات 
تاميزى زماردن وجياكردنهودى نهليكترؤنى لهسهر ناستى ويُستكه (0-605) لهكهل جانتا وهاوييْجهكانى 

















العدد / كؤى 











استرجاع ( مواد الاقتراع غير الحساسة ) من مركز الاقتراع الى مركز التسجيل / كهراندنهودى كهلويهله نه ههدستيارهكانى دهنكدان له ناوهندى ددنكداندوه بؤ ناوهندى تؤمار 
منصات التصويت العدد ا الكيس الامن 22 يحتوي المصابيح و الاكياس والاقفال الامنة (غير المستخدمة) والمقصات والكابسات العدد 
كابينهدى دهنكدان كؤى تورهكدى ياريزراوى 82 كهواجرا وتوره كه وكؤلؤمه ياريزراوهكانى ( به كارنه هيّنراوه ) ومه قهدس وكابيسه لهخودهكريت كؤى 
ملاحظة / تيبينى 
اسم منسق مركز الاقتراع اسم مدير مركز التسجيل 
ناوى سازكهرى ناوهندى دهنكدان ناوى بهريوهبهرى ناوهندى تومار 
التوقيع/ نيمزا التوقيع/ نيمزا 
التاريخ/ ميزوو  ٠١” / ١1‏ التاريخ)/ ميْزوو  "٠١5 1/1 ١1‏ 



































































































































































































































ملحق رقم (8) استمارة ( “57) تسليم واسترجاع مواد الاقتراع والاجهزة 
الالكترونية بين مركز الاقتراع ومحطة الاقتراع : عام/خاص. 


استمازة تسليم واسترجاع مواد الاقتراع والاجهزة الالكترونية بين مركز الاقتراع ومحطة الاقتراع (العام /الخاص ( 
فؤرمى ييدان وكدرا اندنهودى كهلويهلهكانى دهنكدان وثاميره ثهليكترؤنيه كان نيوان ناوهندى دهنكدان و ويستكدى دهنكدانى (كشتى / تايبهدت ) كوميسيونى نالدى 


رقم المحافظة اسم المحافظة رقم الدائرة الانتخابية رقم مركز التسجيل اسم مركز التسجيل 
زمارى باريزكا ناوى ياريْزكا زمارى بازنهى ههلبزاردنهكان زمارمى ناوهندى تومار ناوى ناودندى تؤمار 


رقم مركز الاقتراع اسم مركز الاقتراع رقم محطة الاقتراع 
زماردى ناوهندى دهنكدان ناوى ناوهندى دهنكدان رُماردي ويُستكدي دهنكدان 


سهربهخؤى ههلبزاردنهكان 


العدد الكلى لاوراق الاقتراع المستلمة الرقم التسلسلي من 
كؤزماردى به راوى دهنكدانى ودركيراو رُماردى زنجيرهيى له 


بس سمي 2_١‏ 
زماردى زنجيريى ناميرى ليكؤليْنه ودى نهليكترؤنى كؤى 
الرقم التسلسلي لجهازالعد والفرز الالكتروني للمحطة (6-605) | العدد 
زماردى زنجيريى ناميرى رماردن وجياكردنهودى ثهليكترونى ويستكه [605-م) كؤى 
ارقم التسنسلي لفق امستخمم في خلق البوية اأخلسة 7 ##يغزن انارمية (85 -90888 نعماز التق الانكتروني طم 
زماردى زنجيرديى 'كؤلؤمى بهكارهينراو بؤ داضستنى دهروازدى تايبهدت به يهكدى هدلكرتنى دهرهدوه (/50191 -158) ثاميرى ليكولينهودى نهليكترونى 
زه الرقم التسلسلي للقفل المستخدم في غلق البوابة الخاصة بوحدات الخزن الخارجية (158) -50191/1) لجهاز الفرز والعد الالكتروني قبل بداء الاقتراع ا 
زماردى زنجيرهيى كؤلؤمى بهكارهيّنراو بو داخستنى دهروازدى تايبدت به يهكدى هه لكرتنى ددردوه (/5011 -058) ناميرى زماردن وجياكردنهودى نهليكترؤنى بنش دهستبزكردنى دهنكدان 
5200001 الكمية المستلمة / برى ودكيراو وي د ل أن الكمية المستلمة|/اتترى ودكيرا 8 55 الكمية المستلمة / برى ودكيراو 
صندوق وا قتع , ] اسبد قتاع سجل ناشين اهن .إن علب اهبوشي اعاستا 
سندوقى يهرا اودكانى دهنكدان عازه كهتكانى 3 تؤمارنامدى كؤتايى دهنكدهران بؤكسى بيُنووسى نيشانهدانان 
صندوق التعبئه والنقل |»1] منصات التصويت مغل استمارات المحطة 
سندوقى داكردن وكؤاستنهوه كابينهى دهنكدان بهركفى فؤرمهكائى ويستكه 
مم مغلف المواد المطبوعة و البوسترات عدة محطات الاقترا 8 5 1 
/ بركدى كهلويدله جايكراودكان ويؤستهرهكانى ا زا كدرهستهى ؤيستكهكائى و دفاتر وصولات سناتب بطاقة الناخب ا 


يسؤلهى راكيشائى كارتى دهنكدهر 


اسم منسق مركز الاقتراع اسم مدير المحطة 

ناوى سازكهرى ناوهندى دهنكدان ناوى بهريوبهرى ويستكه 
التوقيع/ نيمزا التوقيع/ نيمزا 

"٠١" / ١/  ووزْيِم التاريخ/‎ "٠١1“# / ١1/  ووزْيم التاريخ/‎ 


الرقم التسلسلي للكيس الآمن 83 رقم )١(‏ الرقم التسلسلي للكيس الآمتسن 83 رقم [؟) 
زماردى زنجيرهيى تورهمكدى ياريُزراوى 83ى زماره )١(‏ زماردى زنجيرهيى توردكدى ياريُزراو36هى زماره (17) 
الرقم التسلسلي للكيس الامن 23 الذي يضم بطاقات الناخبين المسحوبة و وصولات السحب 

زماردى زنجيريى تورهكدى ياريزراوى (83) كدوا كارتهّاكيشراوهكانى دهنكدهران ويسؤلهى را اكيشراوه له خؤدهكرى 

الرقم التسلسلي للكيس الامن(85) كيس ال (058)) 


زُماردى زنجيرهديى توركدى ياريُزراوى 85 بو (058ا) 


جهاز التحقق الالكتروني مع الحقيبة والملحقات جهاز العد والفرز الالكتروني على مستوى المحطة (0-005) مع الحقيبة والملمقات 
ثاميْرى ليُكؤْلِنهودى نهليكترونى لكل جانتا وهاوينجهكانى ثاميزى رماردن وجياكردنهودى ثهليكترونى ويستكه (0-605) لدكهل جانتا و هاوييْجهكانى 

الرقم التسلسلى للقفل المستخدم في غلق البوابة الخاصة بوجدات الخزن الخارجية (58() -/50191) لجهاز العد والفرز الالكتروني بعد ارسال النتائج وتعبئة ال (058ا) 

زماردى زنجيرهيى كؤلؤمى بهكارهيْنراو بو داخستنى دهروازدى تايبهدت ابه يهكدى ههلكرتنى دهردوه (5019101 -0158) ناميْرى زماردن وجياكردنهومى نهليكترؤنى ياش ناردنى نهنجامهكان وداكردنى 058 


الارقام التسلسلية للاقفال الامنة المستخدمة فى غلق صندوق التعبئة / زمارهىإزنجيريى كؤلؤومه ياريُزراوه كانى ي#كارهاتوو بو داخستى سندوقى داكردن 


استرجاع ( مواد الاقتراع غير الحساسة ) من مدير المحطة الى منسق الممركز | كدراندنهودى (كهلهيهلهنهههستيارهكانى دمنكدان) له بهزيودبدرى ؤيستكدى دمنكدان بق سازكدرى ناودئدى دمنكدان 


العدد / كؤى العدد / كؤى 
منصات التصويت الكيس الامن 22 يحتوي المصابيح و الاكياس والاقفال الامنة (غير المستخدمة) والمقصات والكابسات 


كابيندى دهنكدان توردكدى ياريُزراوى 22 كدواجرا وتوره كه وكؤلؤمه ياريزراومكانى ( به كارنه هينزاوه ) ومه قدس وكابيسه لهخودمكريت 


اسم مدير المحطة . اسم منسق مركزالاقتراع 
ناوى بهريّوهبهرى ويستكه : ناوى سازكهرى ناوهندى دهنكدان 


التوقيع/ نيمزا التوقيع/ ئيمزا 


التاريخ/ ميزوو / | التاريخ) ميْرُوو / 






























































ملحق رقم (4) استمارة 4 1) استلام مواد الاقتراع الحساسة والاجهزة 
الالكترونية على مستوى مركز الاقتراع فى مخزن المحافظة : عام/ خاص. 





رقم مركز الاقتراع ظ ظ اسم مركز الاقتراع ظ | عام ا خاص ا 


زماردى ناوهندى دهنكدان ناوى ناوهندى دهنكدان 























و 89 


مواد محطات الاقتراع / كهلويهلى ويُستكهكانى دهنكدان 


العدد الكلى لمحطات الاقتراع 
كؤزماردى ويستكدكانى دهنكدان 





تاكد من وجود المواد الاتية : 

دلنيابه لهبوونى ندم كهلويهلانه : 

كيس امن حجم 82 رقم /١(‏ لمركز الاقتراع الذي يحتوي الاكياس الامنة 83 رقم )١|‏ المرسلة الى المكتب الوطني عدد الاكياس 23 
توورهكدى ياريُزاراوى 82 زماره١١)‏ ناوهندى دهنكدان كدوا توورهكدى ياريزراوى 23 زماره )١(‏ لهخؤدمكريت و دهنيردريت بؤ نووسينكدى نيشتيمانى كوى توورهكدى 83 


كيس امن 83 الذي يحتوي الاكياس الامنة 85 اكياس ( 051 ) المرسسل الى المكتب الوطنى عدد الاكياس 25 
توورهكه ى ياريزاراوى 83 وا توورهكدى ياريزاراوى 5 و توورهكه ( 5ن ) لهدخؤدهكريت و دهنيردريّت بو نووسينكدى نيشتمانى كوى توورهكدى 25 


-ا[ | )ا 


كيس امن حجم 82 رقم (؟) لمركز الاقتراع الذي يحتوي الاكياس الامنة 83 رقم (") المرسلة الى مكتب المحافظة عدد الاكياس 83 
توورهكه ى ياريزاراوى 82 زماره(؟) ناوهندى دهنكدان كدوا تووردكه ى ياريزاراوى 83 زماره (؟) لهخوؤدهكريْت و دهنيردريت بو نووسينكدى ياريزكا كوى تووردكدى 83 


كيس امن حجم 82 رقم [8) لمركز الاقتراع المررسل الى مكتب المحافظة اا 
توورهكه ى ياريزاراوى 82 زماره (") ناوهندى دهنكدان كدوا دهنيردريت بؤ نووسينكدى ياريزكا كوى تووردكدى 


كيس امن 82 رقم (4) الذي يحتوي اكياس البطاقات المسحوبة المرسل الى مكتب المحافظة انكاس 283 
توورهكه ى ياريُزاراوى 82 زماره (4) كه وا توورهكه ى كارته راكيُشراوه كان له خؤدهكرى و نيردراوه بؤ نووسينكدى ياريزكا كوى توورهدكدى 83 


استمارة تسليم واسترجاع مواد المحطة (51) 
فؤرمى يِيْدان وكهراندنهودى كهلويهلى ويستكدى ( 11١‏ ) 


الااا 


22020 


صناديق اوراق الاقتراع لجميع المحطات 

سندوقى يهراوهكانى دهنكدان بو هدموو ويستكهكان 

صناديق التعبتة تحتوي اكياس امنة حجم 22 
سندوقى كؤكردنهوه كهوا تورهكدى ياريزراوى قهباره 22ى تيدايه 








ارقام الاقفال الامنة المستخدمة فى غلق صندوق الشكاوى 
1 زُماردى كؤلؤمى ياريّزراوى بهكارهيّنراوه بو داخستنى سندوقى سكالاكان 
صندوق الشكاوى 


00 جهاز التحقق الالكتروني مع الحقيبة والملحقات 
ناميرى ليِكوْليْنهوهى نهليكترونى لهكدل جانتا وهاوييْجهكانى 
اجهزة العد والفرز الالكتروني على مستوى المحطة (2-605) مع الحقيبة والملحقات 
ثاميزى زماردن وجياكردنهودى ثهليكترؤنى لهسدر ناستى ويْستكه (0-6005) لهكدل جانتاكهى وهاوييْجهكانى 
جهاز الوسط الناقل ( 875 ) 


تاميّرى كواستنهوه (:875 ) 





قارن الارقام التسلسلية للاكياس الامنة والصناديق مع الاسستمارة [١‏ 7 ) واذا كان هناك اي اختلاف او فى حالة فقدان اية مادة اكتب السبب فى هذا الحقل 
بهراوردى زماره زنجيرهيييهكانى توردكه ياريُزراوهكانى و سندوقهكان لهكهل فؤرمى ( 8+ ) بكه تهكهر ههرجياوازييهدك ههبئ ياهدر كهلويهليك ونبووبئ هؤكدى لدم خانهيدا بنووسه 








سه يوضع الكيس الامن 22 رقم )١(‏ والكيس الامن 23 كيس ال (ط5ن) في الصندوق المخصص لذلك و يرسل الى المكتب الوطني 
5ن ) 


تورهكدى ياريزراودى قهباره 22ى زماره (١)وتوورهكدى‏ ياريزراوى 3 بو ( 6 له سندوقى تايبهت كراوه بؤى دهدادنريت ودهنيردريت بو توفيسى نيشتمانى 


يوضع الكيس الامن 82 رقم(7اورقم(") ورقم(؟) في الصناديق المخصصة لذلك و ترسل الى مكتب المحافظة الانتخابي 
تورهكدى ياريزراودى قهباره 82ى زماره (؟) و زماره )٠"(‏ و زماره (5) له سندوقى تايبهدت كراوه بؤى دهادنريت ودهنيردريت بؤ نوسينكدى ياريزكاى ههلبزاردنهكان 





اسم مدير مركز التسجيل د 
ناوى بدرِيّْوهبهرى ناوهندى تؤمار ناوى ومركر 
التاريخ/ ميزوو  ٠١١ / ١1/‏ التاريخ/ ميزوو  ٠١١ / ١1/‏ 
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ملحق رقم )١٠١(‏ استمارة (50) استلام وتسليم استمارات التسوية والنتائج 
وتقارير النتائج و ال اونا بين مخزن المحافظة والمكتب الوطني ٠‏ 


استمارة استلام وتسليم استمارات التسوية والنتائج وتقارير النتائج وال (اونا) بين مخزن المحافظة والمكتب الوطني 


فوزمى ودركرتن وبيدانى فؤرمه كانى يهكلاكردنهوه ونهنجامهكان ورايورتى نهنجامهكان له كؤكاى ياريزكاوه بو نؤفيسى نيشتمانى 


:.- ب::: 1 :.. ..:: 0 ... :ال 
ام يزكا ناوى يار ير 5 زماردى بازنهدى هدليؤار دندكان 000 
عدد الاكياس الامنة فى الصندوق 


رقم عر النستتتيل عدد مراكز الاقراع كؤى تورهكدى باريزراو له ناو سندووق 
زُماره ناوهندى تومار كوى ناوهنددكانى دهنكدان 





الرقه التسلسلي للقفل الامن رقم ١‏ 
5 زماره زنجيرهيى كلؤمى ياريزراوى زماره ١‏ 
اسم مركز التسجيل عدد محطات الاقتراع 2 - 7 
ناوى ناودندى تومار كؤى ويستكهكانى دهنكدان 0 3 : ا 0 | 
زماره زنجيرهديى كلؤمى ياريزراوى زماره ؟ 


1 الرقم التسلسلي للكيس الامن 2262 قم ١‏ الرقم التسلسلى للكيس الامن(83) كيس ال (058)) 
زنجيردى زماردى ناوهدندى دهنكدان كو زماردى زنجيرهيى توورهكدى ياريُزراوى 82 زماره ١‏ زماردى زنجيرهيى توركدى ياريُزراوى 83 بو (58لا) 

.اا سسالد 
0 
531 
3 0515111 5 
11111 5 
50 
51 
51 
5311 
830 
1 55 5 
لساك 
سد ل 
لالدد_ “في 
ا أ 








اسم المسلم في مخزن المحافظة 


ناوى يدر له كؤكاى ياريزكا 


9 0 


سيم 
١‏ 0 


لجنة الاستلام والنقل فى مكتب المحافظة 
ليزرٌندى وموركرتن وكواستنه وه له نؤفيسى ياريزكا 
المستلم فى شعبة ادارة وتبويب النتائج 
ودركر له هوبهى بهريوهبردن و خشتهبهندى نهنجامهكان 


مسؤول الاستلام فى شعبة ادارة وتبويب النتائج 
بهدريرسى ودركرتن له هوبهى بهريوهبردن و خشتهبهندى نهنجامهكان 


| لوعصسممر لهي رهم 


ملحق رقم ( )١١‏ استمارة الشكوى ١١١‏ 


كوميسيؤوني بالاى 
سهربهخؤى هدلبزاردنهكان 


رقم الدائرة الانتخابية 
بازندى ههلبزاردنهكان 


معلومات الحادث / زانيارى رووداوهكه 


م 3ه << فثثمر: ١‏ 














معلومات المشكو منه / زانيارييهكانى سكالأليكراو 


الاسم الثلاثى 
ناوى سيانى 


مرشح 
باليوراو 


ذ حزب سياسي اخرى 
دندامس ياراستن حزبى سياسى ديكه 


رقم الهاتف رقم الهاتف 
زماردى تهلهفؤن زماردى تهلهفؤن 


ملخص الشكوى : يجب ان تكون الشكوى حول واقعة واحدة او مركز واحد / كورتهى سكالا : ينويسته سكالا دهرباردى يهك رووداوه يان يهك ناوهند بيت 


بريكارى حزب 





هل شهدت الواقعة بنفسك ب 5 








توقيع المشتكي التاريخ 
نايا رووداودكه به جاوى خؤت بينيوه اد نيمزاى خاون سكالا ميُرزوو 
شير[ 
ملاحظات الموظف المسوؤل اذا رغب المشتكي بذلك مديرالمسحطة منسق المركز 
تيُبينيهكانى كارمهندى بهريرس كور خاودن سكالا ويستى بهريوهبهرى ويستكه سازكهرى ناوهند 
الاسم / ناو 
التوقيع /ئيمزا 
التاريخ / ميرزوو 


5 












































ملحق رقم ( )١7‏ وصل سحب بطاقة الناخب للتصويت العام 


1 5 ٍ 5 المفوضيةالعليا 
وصل سحب بطاقة الناخب للتصويت العام في يوم الاقتراع 0 ات 


1 الشاء 3 :0 7 5 5 4 : : وؤميسيؤنى بالا 
يسؤلدى راكيشانى كارتى دهنكدهدر بو دهنكدانى كشتى له رؤزى دهنكدان ا ا ع 


اسم المحافظة رقم المحافظة رقم الدائرة 
ناوى ياريزكا زماردى ياريْزكا زماردى بازنه 


اسم مركز التسجيل رقم مركز التسجيل 


ناوى ناوهندى تؤمار زماردى ناوهندى تؤمار 


اسم مركز الاقتراع رقم مركز الاقتراع رقم المحطة 
ناوى ناوهندى دهنكدان زماردى ناوهندى دهنكدان زماردى ويستكه 


سيب السحب 5 طويلة الامد غير مقرؤة 
هؤكارى راكيشين دزيز خايهن نهخؤيندهراوه 


اسم الناخب 


ناوى دهنكددر مواليد الناخب 


له دايكبوونى دهنكدهر 


رقم الناخب رقم التلفون للناخب 


ماردى دهنكدهمن زمارهدى تليفؤن دهنكدهن 


توقيع الناخب / نيمزاى دهنكدر توقيع مسؤول التعريف / نيمزاى بهريرسس ناسين التاريخ / ميزوو 


آلا 


ننه 5 5 8 5 المفوضيةالعليا 
وصل سحب بطاقة الناخب للتصويت العام في يوم الاقتراع اسن د 


' 506 0 : ل 0 5 5 5 5 ؤنى بالاى 
يسؤلهى راكيشانى كارتى دهنكدهر بو دهنكدانى كشتى له رؤزى دهنكدان 0 


اسم المحافظة رقم المحافظة رقم الدائرة 

ناوى ياريزكا زماردى ياريزكا زماردى بازنه 

اسم مركز التسجيل رقم مركز التسجيل 

ناوى ناوهندى تومار ماردى ناوهندى تؤمار 

اسم مركز الاقتراع رقم مركز الاقتراع رقم المحطة 
ناوى ناوهندى دهنكدان زماردى ناوهندى دهنكدان زماردى ويستكه 


سبب السحب طويلة الامد غير مقرؤة 
هؤكارى راكيشين دزيز خايهن نهخؤيندهراوه 


اسيم الناخف 


ناوى دهنكدهدر مواليد الناخب 


له دايكبوونى دهنكدهدر 


رقم الناخب رقم التلفون للناخت 


زماردى دهنكدهن زمارهدى تليفؤن دهنكدهن 


توقيع الناخب / ئيمزاى دهنكدر توقيع مسؤول التعريف / ئيمزاى بهريرسى ناسين التاريخ / ميزوو 


|آآ ا 
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ملحق رقم )١(‏ وصل سحب بطاقة الناخب للتصويت الخاص 


وصل سحب بطاقة الناخب للتصويت الخاص فى يوم الاقتراع ١‏ نسخة المحافظة ) 


يسؤلهى راكيْشانى كارتى دهنكدهر بؤ دهنكدانى تايبهت له رؤزى دهنكدان ( ؤينهى نؤفيسى ياريزكا ) كلميسيرحى كلاق 


اسم المحافظة 
ناوى ياريزكا 


اسم مركز التسجيل 
ناوى ناوهندى تومار 


اسم مركز الاقتراع 
ناوى ناوهوندى دهنكدان 


سيب السحب 
هوكارى راكيشين 


اسم الناخب 
ناوى دهنكدهدر 


رقم الناخب 
زماردى دهمنكدهمن 


توقيع الناخب / ئيمزاى دهنكدر 


سهربهخؤى هدلبزاردنهكان 


رقم المحافظة رقم الدائرة 
ذماردى ياريزكا زماردى بازنه 


رقم مركز التسجيل 


زماردى ناوهندى تومار 


رقم مركز الاقتراع رقم المحطة 
زماردى ناوهندى دهنكدان زماردى ويستكه 


طويلة الامد غير مقرؤة 
دزيز خايهن نهخؤيندهراوه 


مواليد الناخب 
له دايكبوونى دهنكدهدر 


رقما 5 لتلفون للنا ْ حت 
زماردى تليفؤن دهنكدهن 


توقيع مسؤول التعريف / نيمزاى بهريرسى ناسين 


وصل سحب بطاقة الناخب للتصويت الخاص فى يوم الاقتراع ( نسخة الناخب ) 


5 5 5 0 50 ا 2 ار ا 5 :5 ؤنى باه 
يسؤلهى راكيشانى كارتى دهنكدهر بو دهنكدانى تايبهت له رؤزى دهنكدان ( ؤيندى نوفيسى ياريزكا ( 1 


اسم المحافظة 
ناوى ياريزكا 


اسم مركز التسجيل 
ناوى ناوهندى تؤمار 


اسم مركز الاقتراع 
ناوى ناوهندى دهنكدان 


سيب السحب 
هوؤكارى راكيشين 


اسم الناخب 
ناوى دهنكدهر 


رقم الناخب 
ماردى دهنكدهن 


توقيع الناخب / نيمزاى دهنكدر 


رقم المحافظة رقم الدائرة 
زماردى ياريزكا زماردى بازنه 


رقم مركز التسجيل 


زماردى ناوهندى تؤمار 


رقم مركز الاقتراع رقم ا محطة 
زماردى ناوهندى دهنكدان زماردى ويستكه 


طويلة الامد غير مقرؤة 
دزيز خايهن نهخؤيندهراوه 


مواليد الناخب 
له دايكبوونى دهنكدهدر 


ر قم التلفون للناخف 
زُماردى تليفؤن دهنكدهن 


توقيع مسؤول التعريف / نيمزاى بهريرسى ناسين التاريخ / ميزوو 


أآ أ ا 
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ملحق رقم ( 5 )١‏ بوستر كيف تصوت للتصويت العام 





| على الناخب وضع ختم قلم التأشير 
١‏ فى المربع المخنصص للتأشير فى ورقة 

|, الاقتراع وكما موضح ادناه : 

١‏ بيويسته دهنكدهدر نيشانه دابنئ به بيُنووسسى 
ْ مؤرى نامازهكردن له جواركؤشهى كونجاو له 


يهراوى دهدنكدان ودكو جؤن له خوارهوه 
روونكراوهتهوه 


5 
] 
1 
3 
1 
1 
إ 


المتوتسية القلنا المسنتثلة للانتجايات 
أكوميسيونى بالا 


ع 
ا 
2 


ا 
| 
ٍِ 
ْ 


1 
1 


6 © 


إٍ 
| 
ٍ 


المفوضية العلدا المستقلة للانتخانات 
1 بالاى سدربهخؤى هولبزاردنهكان 


ا 
1 
اليالا 
ظ ْ 
ا 


!اا 
ا 
1 


محم © 
المفوضية العلدا المستقلة للانتحانات 
كوميسيونى بالاى سمريهخوى هدلبزاردنهكان 


1 

1 

!| ا 
1 1 
1 

1 

1 


© 66 
1 | 
1 
أ 
أقااا 
8 
5 

ا 


1 
1 
1 
1 


1 
1 


1 
1 
إٍ 


ا 


إ 


تسمية القت امتمييسية اللااتت 
بالاى سدريههؤى 


1 
1 
1 
1 
ِ 
1 
ْ 


ضمة العلدا المستقلة 
3 


1 
1 
1 
1 


رقا 


1 
ا 
ا 
1 
1 
ا 
1 
ا 


العلدا المستقلة للا؛ 
هدلبزار, 


ا 
2 


: 
ا 
ٍ 


المفوضدة العلدا المستقلة للانتخادات 
. بالاى سمريه خؤى ههلبزار 


1 
1 
0 


المستقلة للانت 
ههلبزار» 


/ 
ا 
1 
ا 


1 1 ا 
ال الةالةالتالةالةالقالةالة 


ا 
ْ 
ٍ 


] 
1 
ل ل نك لك نك ل 6 ذا 
©©6 6 
!ا 1 
ا 
1 


المفوضية الهلدا المستقلة للا 
1 ل ١‏ أكؤميسيؤتى بالاى سمريه مؤى هدلبرار 


ا 
ا 
01 
!| 
03 


| 
1 
ا 
7 


0 
!|1010 
| ماله ااا 


: ع 
1 
ا 
| 
ّ 


ا 

ا 

3 

1 

56 

1 1 

ا 

ا 

ع 


آٍ 
غ6 
أ 
ءِ 
1 
: أ 
!1 


: 
1 
1 

2 


1 
1 
1 


96616166 6 6 © 

١ 1‏ 
١‏ ا اللا لاا 
ا اله امال | الع ازة ات الع ااة أزعالة 


لمزيد من المعلومات زورو موقعنا .ع ع]1./نالالالالا 


11 








يضع الناخب اشارة بقلم ختم 
التأشير على رقم المرشح 
الذي يرغب بالتصويت له 


دهنكدهدر نيشانه دادهنئ به 
بينووسس مؤرى نامازهكردن له 
سهر زمارهدى نهو كانديدهدى 
دديهوى دهنكى بذ بدات . 


ملحق رقم ( )١65‏ بوستر كيف تصوت للتصويت الخاص 











كيف تصوت في انتخابات مجلس النواب العراقي ٠١ 7١ ١‏ على ورقة اقتراع / التصويت الخاص 
باستخدام قلم ختم التاشير 


تايبدت به بهكارهيّنانى بيُنووسى مؤرى نامازهكردن 












على الناخب وضع ختم قلم التأشير 
في المربع المخصص للتاشير في 
ورقة الاقتراع وكما موضح ادناه : 


١‏ بيويسته دهنكدهر نيشانه دابنئ به يينووسى 

| مؤرى نامازهكردن له جواركؤشهى كونجاو له 

1 يهدراوى دهنكدان ودكو حون له خوارهوه 
روونكراوهتهوه 


وض اشارة بقلم ختم التأشير 
على المحافظة الى يذ ينتمي لها 
الناضب 


المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ١‏ إنتخاب مجلس النواب العراقي 2061 
كؤميسيؤنى بالاى سهربهخؤى هدلَبزاردنهكان / هدلبزاردنى نهنجومدنى نويّنهرانى عيّراق ٠١17١‏ 





بهريرسس ناسين هدلدهستيت 
1 به دانانى نيشانه به يينووسس 
مرح جاو كن خا حدصت جح ص 0 يي وي يي عي جح 5 مؤرى ثامازهكردن له سهر نهو 


التصويت الخاص/دهنكدانى تاييدت 
























ياريُزكايدى كهوا تايبهته به 
»| (صو) (حي] (ضم] (ض) [عو] سر ا 
]أيه (عما مها ]صما اس 














يقوم مسؤول التعريف 

بوضع اشارة ة بقلم ختم التأشير 
1 على الدائرة التي يند ينتمي لها 

عزيزتي الناخبة ...عزيزي الناخب اختم بقلم ختم التأشير على رقم المرشح ال ترغب في التصويت له الناضب ‏ , 

دهنكدهرى بهريز ... بهييُنووسس مؤرى نامازهكردن مؤربكه لهدسهر رماردى نهو كانديددى كدوا ددتهوى دهنكى بؤ بدهديت بهريرسس ناسين ههلدهءستيت 

به دانانى نيشانه به بيُنووسى 


اك اك ل ا نااك اك نااك مؤرى نامازهكردن له سدر نهو 





بازنهيدى نايبهته به دهنكدهدر 
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٠. 

_- 
- 
دير 
م 
عر 
_- 


يضع الناخب اشارة 


ج- 
هم 
> 
<> 
> 
> 
> 
- 
>- 
6 
> 
حم 


قم ردكا ,”ا اسو”_ م 53 ركم المرشسح الذي يرغد ' 
بالتصويت له 
وه" | 51نم |[ الام | اووس | أووسم 0 0 كر . 2 


707 دهنكدهر نيشانه دادهنئ به 
ييُنووسس مؤرى نامازهكردن له 
بووع| المع | أحوم اوم سهر زماردى نهو كانديدهدى 
دهيهودى دهمنكى بذ بدات 















لمزيد من المعلومات زورو موقعنا 10.ع11./انالالالالا 
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جره عرص تعوصس مصمر 
7 


(#جصصم | كسم )حجر رصحت تيم | 








17 


صم | ؟ بهد لحم مت روم | مت 
17 








تأي | فحني ٠‏ اعااض انا تيدان 
جج هم ؟ ]كوخ | هم 0ه تبجو 209 
جتتمسجر6 جو بهمر؟ وغ عرو بي 


معن عر قي مهم ترمد 
ع 





4م )6 مرحم 05د 
ع 

















4 مر جج6 ودج )د 014 مر ج62 م دمر جة محمم | تسمه م دمت | 
6 1 9 








و6 )جورم مجر 6 جكمر )روت أي مجر دج 


#حصصم | كسم )حت ور صر 
ع 











نوم جحو جو ص جوم 


بج صم |6 جومم | م مك صم 


ص كسمم ضرمم صمصور 
4 9 











تستند ددن يركنت نحم يديديد 


سم | عر )لمم | م0 م رجي |6 صم | مسجم 
2 1 
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عند شعورك بوجود مخالفة انتخابية 


ا ا 0 


. عليك تقديم الشكوى خلال يومين من تاريخ حدوث المخالفة . 
. تطلب نسخة من استمارة الشكوى من منسق المركز . 
. يجب عليك املاء المعلومات بصورة كاملة . 
4. على المشتكى وضع النسخة الاولى والثانية مع الادلة ان وجدت فى ظرف الشكوى ويحتفظ بالنسخة الثالثة 
عنده . 
5. يقوم المشتكيى بوضع الظرف في صندوق الشكوى المخصص لهذا الغرض . 
6. يحتفظ المشتكى بالنسخة الاخيرة من الشكوى . 
7. سوف يتم النظر بالشكوى بصورة جدية وسوف يتم اتخاذ القرار المناسب بها. 
8. سيتم التعامل مع اسم المشتكى بسرية تامة . 
9. بعد صدور القرار سيتم نشر جميع القرارات المتعلقة بالشكوى . 
0. اذا صدر القرار من مجلس المفوضين فى غير مصلحتك يمكن لك استئنافه امام الهيئة القضائية للانتخابات 
خلال 3 ايام من نشر القرار . 










كيف اقدم شكوى ؟ 
جؤن سكالا ينشكهدش 
بكدم ؟ 


ناخب او وكيل كيان سياس ظ ده 


دهنكدهدر يان بريكارى قهوارهدى سياسسى 0ل 





تفضل هذة استمارة الشكوى امليها بكل تفاصيلها وخلي 
النسخة الاولى والثانية بالظرف وخليها بالصندووق. 


فهرموو نهمه فؤرمى سكالايه تكايه ههموو بركدكانى 
وكؤيى يهكدم ودووهدم له زهرفهكه دابنقن 
وبيخهره ناو سندووقهكه. 


يربكدوه 


له كاتيك ههدستت كرد به بوونى سهرييجى هدلبؤاردنهكان 
يان ويستت سكالا ييشكهدش بكديت ندم ههنكاوانه يديرهو بكه: 


٠‏ بيويسته سكالا ييشكهدش بكهيت له ماودى دوو رؤز له كاتى روودانى سهرييُجيكه. 
. داواى ويُنهيهك له فؤرمى سكالا بكه له سازكهدرى ناوهنددكه. 
: ببويسته هدموو زانياريهكانى ناو فؤرمهكه يربكريتهوه. 
4. ببويسته خحاومن سكالاكه ويندى يهكدم ودووهام لله 0 بدلكهنامه كدر هدبئ دابنئ له زهدرفى سكالا وكؤيس 
سن هادم له لاى خؤى بمينيتهوه. 
5. ييُويسته خاوون سكالاكه زدرفهكه دابنئ له ناو سندووقى تايبهتكراوه بؤ نهم مهبهدسته . 
6. خاودن سكالاكه كؤيى كؤتايى له فؤرمهكه بؤ خؤى ددبات . 
7 سكالاكه به جدى دهدبينريت وبريارى كونجاو له سدرى دددريت . 
8. به نهينيهكى تهواوه ههلسوكدوت دمكريت له كهل ناوى خاومن سكالا. 
9 .ياش دمرجوونى برياركه هدموو بريارهكانى سهباردت به سكالاكان بلاو ددوكريتهوه 
10 .لدكاتس دمرجوونى برياردكه 5 لايدن نهنجومهنس كؤميسيارانهوه وبريارهكه له بهرزهوهنديت نهبسوو دوتوانيت 
ىن هدلهجوونهودى 3 له بهراميهر دهسستهدى دادكاى ههلبزاردنهكان له ماودى سس رؤز له بلاوكردنهودى 
بريارمدكه. 





استمارة ا 110 










































































المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات 
كوّميسيوّنى بالآى سدربهخوّى ههدلبزاردنهكان 
610106 1ع ناوألا أمعلمعمع0ما ع1 
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سازكهرى ناوهند 
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بوستر توضيحى لألية تقديم الشكوى 
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يمكنك الحصول عليها من منسق مركز الاقتراع 
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تقديم البد 


ى 


ملحق )١/(‏ اجراءات الوقاية والسلامة 


هيجب على الناخبين وكل من يحق له الدخول لمركز الاقتراع بأرتداء الكمامة قبل الدخول الى مركز ومحطة 
الاقتراع . 

هتوعية الناخبين وكل من يحق له الدخول بارتداء الكمامة بصورة صحيحة على ان تغطي الانف والفم لنهاية 
منطقة الذقن . 

«الطلب من الناخب رفع الكمامة للتعرف عليه عند تقديمة البطاقة الانتخابية لمسؤول التعريف. 

« تعقيم اليدين قبل الدخول للمحطة وقبل الخروج . 

«التأكيد على عدم لمس العينين والفم والانف . 

هالطلب من الناخبين الالتزام بمسافات امنة فى الطابور الخارجى للمركز وكذلك الطابور الخارجى للمحطة 
حيث يجب ان تكون لمسافة بين الاشخاص لاتقل عن 7 متر لتجنب الاصابة بالوباء . 

ه ارشاد الناخبين للمحطة التى يقترعون فيها سواء كان منسق مركز الاقتراع او منظمى الطابور الخارجي. 
همنع التجمعات داخل المركز مع ضرورة التاكيد على عدم تواجد اكثر من ثلاث ناخبين داخل المحطة . 
هاعطاء اولوية لكبار السن لأنهم اكثر عرضة للاصابة بفايروس كورونا. 

«السماح للتصويت المساعد اذا تطلب الامر على شرط الالتزام بأجراءات الوقاية والامان. 

همنع اصطحاب الاطفال الى مراكز الاقتراع حفاظا عليهم . 

همنع التدخين داخل المركز او المحطة . 

«تهوية محطات الاقتراع بفتح الشبابيك والابواب . 

« تعفير مركز ومحطة الاقتراع قبل يوم الاقتراع بالتنسسيق مع مراكز الدفاع المدنى او عن طريق موظفي 
مركز الاقتراع للحصول على اماكن معقمة وخالية من الويباء. 

«تكليف موظف الطابور بتعقيم يد الناخب قبل دخوله للمحطة عن طريق المعقم الرشاش. 

« تعقيم جهاز التحقق الالكتروني بعناية بصورة دورية ويكون المسؤول عن التعقيم مسؤول التعريف . 
هتعقيم اقلام التأشير بصورة مستمرة من قبل مدير المحطة . 

«التأكيد على الناخب بضرورة جفاف حبر الاقتراع قبل عملية التعقيم عند الخروج من محطة الاقتراع. 

« محاولة استبعاد جميع الاشخاص الذين لديهم اعراض تنفسية سواء من موظفي الاقتراع او وكلاء الاحزاب 
والمراقبين . 

«يفضل احضار تقرير فحص او شهادة لقاح لموظف الاقتراع (اختاري وليس اجباري ) قبل يوم الاقتراع 
بالتنسيق مع دوائر وزارة الصحة فى بغداد والمحافظات لتسهيل فحص موظفين الاقتراع . 

ه يجب على جميع وكلاء الاحزاب السياسية او المراقبين الذين يرومون الدخول لمركز الاقتراع ان يمتلكون 
فحص (018)) صادر من مكان معتمد خلال 7١‏ ساعة او يكون لديهم شهادة لقاح . 
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انم دا ساي تدده اتيمننيى لقدرتها 
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اودكرز تان اجييتدر لدت 





س6كم كسموعمج م ؟ومججم6هم مم م6مجومج )66م كن مجم 6 عتمم وجم) م صمب من مبجة) امم كسمم جم 


جحححدلكن لينككها ني فيك سديدر يدير أصزياكم: نندا ندجمك يقير 


1لا إنام302نامدنام بزإ6نا 00313ل2] ومتناننا!ك 
د دويم جكجم كجم بستيى 


]مم لجن مم6 06)0609مم56ث2 
ميج (ممويي ممصم ووب منج صم 
٠‏ )جم ميم سيم مهي امم | مجع يتمهم | جيم صرزهم 


سجتامم صمت 0 ممم رمك 6609م ججزوم 6 مومممم6م 
موجه مم مجسمم صعممم من مجم ممبم ميم 
وموم بجي عبس بر و مي 


مجم عمج مم6 5ن مي رمج يجي ممصم فم صم مجم 0 طم جم )ويم 
ا لدكرز ير لحك سوسا ضيفت ضرزع هم )هسم ضع وجل صمب سسجمم ال جرع | ضرعم 
3 آ6 


سجتبس كم رم مج مس6 لمع6 جم رب مسمس مجبببة 6 

دودمم 6م 6 6) م266 مجم ويسم مجم بم م نهادح 

«وع6 صرهر6 6ت مم حمس سجججووم وترم ٠‏ مجم يججيج ومبجر6 لويم سجر وموسييم البصيم 
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لمركز الاقتراع 
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كوّميسيؤنى بالاى 0 0-0 
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لسلامتكم اتبع الاجراءات الوقائية لتجنب الاصابة من فايروس كورونا 


بو ناسوودهييتان ريُنمايهكانى باريزى بهيرهو بكه بو دووركهوتنهوه له تووشبوون به قايرؤسى كؤرؤنا 





يرجى لبس الكمامات قبل الدخول الى محطة الاقتراع 
ويجب ان تغطى الكمامة الانف والفم ولنهاية منطقة 
الذقن لتجنب الاصابة بفايروس كوروة . 

تكايه ماستلك ببهدسته بيش جوونهزور ووهدى ناوهند. 
ويبويسته ماسكدكه لوت وددم وجدناكه دايوشيت. 


يرجى عدم لمس العينين والانف والفم . 


نكايه دوست مهدده به جاو ولوت ودمم. 





يرجى تعقيم اليدين قبل الدخول لمحطة الاقتراع .ألا 
وقبل الخروج منها . 

تكايه خاوين كردنهودى دوست (له قايرؤوس) 
يش جوونه زورهودى ويستكدى دهنكدان وييش 


دمرجوون عدم التدخين داخل محطة الاقتراع . 
8 جكهدره كيشان قوددهدغهيه له ناو ويستكهدى 


دهنكدان . 





يرجى الالتزام بمسافات امنة في الطابور الخارجي لمحطة © 1 01010 
الاقتراع حيث يجب ان تكون لمسافة بين الاشخاص لا تقل 

عن " متر لتجنب الاصاية. 

تكايه يابهند ببه به دوورى ياراستن له ريزى دهرمومدى 

ويستكدكه و دهدبيت دوورى نيوان كهسدكان كهمترنهبيت 

له >" مدتر بؤ دووركهوتنهوه له تووشبوون به بهتاكه. 
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